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Sezione A - AFFLUSSI METEORICI. 


TERMINOLOGIA 


1. — Afflusso meteorico (m°) ad un bacino 
idrografico in un dato intervallo di tempo: vo- 
lume totale della precipitazione sul bacino in 
quell'intervallo. 

2. — Altezza di afflusso meteorico (mm) ad 
un bacino idrografico per un determinato inter- 
vallo di tempo: spessore dello strato d'acqua di 
volume pari all'afflusso meteorico in quell’'inter- 


vallo ed uniformemente distribuito sulla super- 
ficie del bacino. 


3. — Contributo medio di afflusso meteo- 
rico (5/s km*') ad un bacino idrografico in un 
dato intervallo di tempo: quoziente tra l'afflusso 
meteorico al bacino nell'intervallo ed il prodotto 
della durata di questo per l’area del bacino, 


CONTENUTO DELLA TABELLA 


Riporta per gli interi bacini imbriferi e per le loro parti più importanti, le altezze di afflusse meteorico 
mensili ed annue, espresse in mm, ed i corrispondenti contributi medi espressi in l/s km?. 
Per ogni stazione il contributo mensile più elevato è stampato in grassetto e quello più basso in corsivo, 
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Dicembre 


Anno 


48.6 | 1534 


Valori mensili i annui del sa , medio e de e det alta di afflusso me 
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Valori mensili ed annui del contributo medio e dell'altezza di afflusso meteorico, Anno 1957 


MESE 


i Gennaio 
Febbraio 
Marzo 
Aprile 
Maggio 
Giugno 
Luglio 
Agosto 
Settembre 
Ottobre 

| Novembre 


| Dicembre 


Anno 


Gennaio 
Febbraio 
Marzo 
Aprile 
Maggio 
Giugno 
Luglio 
Agosto 
Settembre 
Ottobre 
Novembre 


Dicembre 


Anno 


181 
130 
60 
74 
157 


101 


45,3 [1429 | 42.0 [1324 | 39.3 |1240 | 41.2 |1299 


ANSIEI 
ad 
AURONZO 
km® 206 


PIAVE BOITE BOLLE I 
[7 a 
CIMAGOGNA [PODESTAGNO VODO 
km? 616 . Jema 82 “ig 


40.9 |1291 | 34.3 | 1083 | 37.9 | 1195 


CORDEVOLE | CORDEVOLE | CORDEVOLE 
a a Lo) 


Valori mensili ed annui del contributo -medio e dell'altezza di afflusso meteorico, Anno 1957 


BRENTA 


PONTE LEVICO 
MESE 8. ANTO i ELLA BATT.A] Là 191 


L) I 


Anuo 43,5 [1372 | 43,9 [1383 | «2.7 [1345 | 4zs [1950] 43,2 [1362] 33.6 [1059] 318 [1002] 30.4 | 960 


| 

| 

91 
197 
24 
112 
231 

| 

| 

I 


. 141 
156 | 
4l 
63 
115 | 
266 | 
206 


50.5 | 1592 | 61.9 |1953 | 47.4 | 1494 | 49,9 | 1573 


Valori mensili ed annui del contributo medio e dell'altezza di afflusso meteerico. Anno 1957 


1 i ___ 


iv ADIGE | RIO COSTA ADIGE ue PLAN i PASSIRIO PASSIRIO VALSURA VALSURA | 
LASA VERNAGO TEL BAGNI FLATA MOSO SALTUSIO SANTA LANA 
MESE lm: 908 km® 9,5 km 1675 km: 82 ken: 181 km: 324 | SELTRUDE | o xma 282 
ra ero] mom pre n] sim pro noe] mm pro ii mm [00 60] sa |uso] mm fre eo] me fre tav] i] 
Gennaio 34 
Febbraio 42 | 
Marzo 5h 
| Aprile sO | 
| Maggio 82 | 
Giugno sù | 
| Luglio 108 | 
| Agosto 106 
| Settembre 2 
| Ottobre 42 | 
Novembre 06 | 
Dicembre 61 | 
Anno- 20.7 | 652 | 20,5 | 647 | 19.8 | 624 | 219 | 691 834 | 
| ADIGE AURINO ti ILVA rRIO SELVA | 
P.TE D'ADIGE! CA'di PIETRA] SEGHE a 
MESE | xm: 2642 km? 155 DIETA FELVA I 
Gennaio 
Febbraio 
Marzo 
Aprile 
Maggio 
Giugno 
| Luglio 
Agosto 
Settembre 
Ottobre 
Novembre 
iniali 
Anno 


Valori mensili ed annui del contributo medio e dell'altezza di afflusso meteorico. Anno 1957 
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Febbraio 
Marzo 
Aprile 
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Giugno 


| Anno 
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I 
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Valori mensili ed annui del contributo medio e dell’ altezza di afflusso meteorico. - Anno 1957 


NOVELLA 
a w a A a 
BRONZOLO | FONTANE- ‘TE R BREZ 
MESE km? 6926 RESI Emi 105 


Anno 24.7 | 760 | 330 |1040 | 32.8 |1034 | 30.3 | 954 | 26.4 | 832 | 28,8 | 909 | 29.7 | 938 | 33.8 | 1067 


NOCE AaviIsIO lrRavianoLo| LAGORAI | A 


alla a E:1 & 
CONFLUENZA SORAGA SOTTOBASSA | F.TE LASTA 
MESE km? 1875 km? 208 kmi 103 kmi 13.4 


Gennaio 14.2 82 
Febbraio 21,9 58 
Marzo 9,7 24 
Aprile 23.5 51 
Maggio 41.1 95 
Giugno 70.6 161 
Luglio 60,5 181 
Agosto 50.0 112 
Settembre 17.0 41 
Ottobre 26.9 50 
Novembre 42.4 95 
DICIALRa 28.4 64 
Anno 33.9 902 


Sezione B- IDROMETRIA 


Abbreviazioni e segni convenzionali 


Idrometro a lettura diretta . . ù i i ; : ? î ; SI 
Idrometro registratore . è è@ S ì i i = - . . Ir 
Stazione per misura di portata con idrometro a lettura diretta. . . M 
Stazione per misura di portata con idrometrografo . : e . Mr 
Dato incerto s au ì : î # “a “ % ? 
Dato interpolato ” ; : a ‘ x 3 A é »+* + D 
Dato mancante i : ; ‘ i a . . x : : -: 
Tdrometro all’asciutto . : ‘ n” "a , n a MURE 
Le quote sotto zero idrometrico sono precedute dal segno . LE . — 
Idrometro che risente dell'influsso della marea o di manovre operate a 
monte . ì : ‘ i ‘ un a i a : è a 
Quota approssimata della località ov'è situato l’idrometro dedotta 
dalle tavolette dell'I.G.M. ‘ . a i . i i x a 


Sono stampati in grassetto ed in corsivo rispettivamente i valori massimi ed i valori minimi. 


TERMINOLOGIA 


1. — Altezza idrometrica (cm): altezza del livello liquido sopra o-sotto lo zero dell'idrometro. 

. 2. — Altezza di massima piena (magra) in una sezione fornita di idrometro e per un lungo 

periodo di osservazione: massima (minima) altezza idrometrica raggiunta in tutto il periodo di 
tempo in cui sono state effettuate le osservazioni, 


CONTENUTO DELLA TABELLA 


La tabella è preceduta dall’elenco e diane rilevate direttamente all’idrometro 


caratteristiche delle stazioni idrometriche da parte dell'osservatore oppure dedotte 
he hanno fonsionzto sall'anno, in corrispondenza del mezzogiorno dallo 
spoglio dei diagrammi per le stazioni 


Riporta le altezze idrometriche meri- fornite di apparecchio registratore. 


CONSISTENZA DELLA RETE IDROMETRICA 
AL 31 DICEMBRE 1957 


ZONA: DI ALTITUDINE 


I Ir 
mi 

0 + 200 se, 21, 
201 + 500 19, 12: | 
501 -- 10007 22 18, 
1001 -- 1500 © PL: a 5, 
oltre i 1500 ce L: « 

Totali LL è» 60 


Elenco e caratteristiche delle stazioni idrometriche. Anno 1957 
CARATTERISTICHE | 
BACINO i | | 
e ” Quaia Bacino Attorzà Abbia DATA 
STAZIONE delle meo |- di |dimer Mietit: | ella min, altoosa ii 
idrometrico | dominia | piasa dalla max piona minima i 
co ®. Mi km? | m m 
ua 3 
| ISONZO | 
Vipacco a Rubbia* 1. 38.00% 660 | 850 asc. vari giorni |1923 a) Il 1° gennaio 1932 lo 
i imizza * ne zero dell’idrometro venne 
Isonzo a Mainizza Ir 33.00* 1560 4,32 0.90 | 16 set. 1951 1949 abbussato di m 9,76, Dal 
Isonzo a Gradisca * I 23.70 | 2240) 3.18 0.55 | 12 die, 1957 |1956] 1° agosto 1933 lo zero 
sila i dl dell'idrometro venne alzato 
| Isonzo n Torriaco I 9.11 2269 5.50 | a3c. mesi vari 1924! di m 388. 
Torre a Tarcento I 230.00*.. =—=s0| 300 0.26 | 23 lug. 1952 {1940 
Natisone a Cividale I 150.00* Wa | 450 — 0.16 | 5 ser, 1942 |1924 
Isonzo a Pieris"a) I 4004 | 3360 | éa40| asc. vuri giorni |1925 
DRAVA 
Drava a Versciaco I 1117.63 | 159 | 2.00 — 0.39 | 22 feb. 1901 1889 
Rio del Lago a Villabassa 
Fusine M T5400*| 294°| 062 0.18} 19 mar.1953 | 1951 
Rio Bianco a Villabassa 
Fusine I 754.00% | 154 | 0,92 0,00 vari giorni | 1951 
STELLA 
| Stella a Flambruzzo I 1.88 |Risorg. | 2.00] 4 nov. 1946 | 045| 2 meag.194 |1929 
Stella a Casale Sacile | y 605 | id. 2.20] 13 ott. 1933 049/ 5 mag.1944 |1924 
Torsa a Casale Gam- 
bellini I 461 |. id. 2.48| 21 die, 1925 0,07 | 11 lug. 1942 | 1914] 
| Stella a Precenicco ® I — 042 | id. 3,05 | 14 ott. 1933 | 000| 22 feb. 1932 |1920 
Stella a Sterpo del Moro ‘| I «dl | 3.54| 12 nov, 1951 0.32 | 3 feb. 1935 |1924 
TAGLIAMENTO 
Tagliamento a Ponte Fasui] ] 950.00% 18 | 0.97] 12 nov, 1951 | —0,02| 30 lug. 1945 |19%1 
Giaf alla confluenza I 930,00* 9.6 | 0.86] 1 nov. 1952 | —007| 7 gen 1945 |193 
Degano a Ponte Muina |Ir | 4t000*| 288 | 250] 20 nov. 1952] 073) 9 feb. 1953 |194 
Tagliamento a Invillino® | Mr | 355.00*| 709 | 284] 5 ott. 1935 0.06] 17 gen. 1937 | 1932] 
Chiarsò a Ponte Lovea |I ‘500,00* 95 | 200] 12 nov. 1951 0.00 die. .1957 | 194 
-Fella a Malborghetto I 755.00* | 122 | 2.50) 16 giu 19%3| 0.12) 61ug, 1943 |192 
(') | Eu 
Pontebbana a Pontebba | Mr 555.00 712 | 178/26 ott. 1952 | 0.18] 25 ott. 1949 |1943 
| Pella a Dogna Ir | 4016 | 336 | 215] 6 nov. 1942| ase | varigiomi |1928 
Raccolana a Ponte delle | 
Lastre M 457.50 5T | 140| 16 ago. 1957 0,33 feb. 1957 |1957 
{j Resia a Stolvizza M 478,70 30.3 | 190) 1 lug. 1954 | —0.09| 19 mar.1956 | 1953 
Resia a Resiutta I 330,00* | 103 | 2.70] 40tt. 1933 |-021| 2feb, 1954 |1931] 


(1) L'altezza di massima piena è stata superata nel novembre del 1951, ma per il mancato funzionamento dello civiinaio non 
è stato possibile ricavarne il dato (certamente superiore a m 2). 


Elenco e caratteristiche delle stazioni idrometriche. 


BACINO 
© 
STAZIONE 


{segue) TAGLIAMENTO 


Fella a Moggio Udinese 
Tagliamento a Pioverno 
Tagliamento a Venzone” 
Lago di Cavazzo 
a Alesso (1) 
Arzino a Ponte Armistizio 
Tagliamento a Fraforeano” 
agliamento a Latisana” a) 


ANALE MALGHER 


Canale Malgher 
a Corbolone* 


LIVENZA 


Gorgazzo a Gorgazzo 

Livenza a San Cassiano” 

Meduna a Visinale ° 
[Livenza a Meduna di Liv. ® 


Livenza a Motta di Liv.” 


PIAVE 


Piave na Presenaio 


Fiave a Ponte della 
Lasta b) 


Angiei a Auronzo c) 
Boite a Vodo di Cadore 


Fiave a Perarolo” d) 
inve a Pontenelle Alpi” 
a Belluno” 


Piave 


a Belluno” e) 
Cordevole a Caprile 


Mis a Fonte Sant'Antonio {M 385.00* 
Piave a Segusino" f) r 200,00 
Piave a Nervesa 

della ‘Battaglia © Ir 17.54 
Piave a Revedoli ° g) I — 0,40 


CARATTERISTICHE 


Bacino Alveera 
di di ma DATA 
dominio | pissa | gole 
kn | ii 
641 2.75 |13 giu. 1946 
1880 | 4.26 | 17 nov. 1940 
1933 4,08 17 nov. 1940 
21 4.09 | 10 ott, 1933 
109 2.35 | 12 nov. 1951 
2300 6.00 | 13 nov. 1951 
2300 9.88 | 20 ott. 1896 
Risorg. | 3.86 | 27 nov, 1949 
Sorgenti 2.50 | 9 nov. 1951 
id. 6.99 anno 1916 
847 |11.00 | 29 ott. 1928 
Sorgenti| 7.64 | 29 ott, 1953 
id. 6.58 | 29 ott. 1953 
142 32.00 | 12 mov. 1951 
357 2.50 | 12 nov. 1951 
205 2.20) 28 ott. 1953 
323 2.51 | 28 set. 1942 
1228 6.50 | 16 set. 1882 
(2) 
1748. | 3.50 | 12 nov. 1951 
40 n » 
a 
1827 3.65 | 12 nov. 1951 
22] 1.80 | Z8 ott. 1953 
114 3.50?| 27 ott. 1953 
(2) 
3333 485 | 28 ott. 1953 
(2) 
3763 3.01 | 28 ott. 1928, 
(2) 
3763 3.65 | 31 ott. 1903 


0.08 


— 0.64 
— 1.00 

0.33 
— 0.60 


0.98 


0.30 


032 
0.35 
0.24 
— 0.70 


— 1.00 


28 ott. 1951 
15 feb. 1929 


21 gen. 1941 


26 ott. 1949 
1 gen. 1953 
1 ago. 1945 
30 set. 1928 


25 apr. 1944 


T set. 1943 
18 mar. 1913 
13 nov. 1911 


18 ago. 1957 
6 mar. 1922 


feb. 1938 
a mar, 1956 


feb. 1956 
31 ott. 1951 
21 mar, 1949 
11 feb. 1952 


15 mar. 1944 


d 


1 gen. 1954 
2 apr. 1944 
feb, 1956 


27 feb. 1933 


5 feb. 1925 


8 mar. 1934 


(1) Sostituisce l'idrometro di Interneppo con lo zero idrometrico alla medesima quota. 
2) AI reale bacino di dominio sono stati tolti km® 136.40 che competono rispettivamente al bacino imbrifero del Tesa 
(km 117.22) e del Lago di Santa Croce (km? 19.18) le cui acque, in seguito alla costruzione degli impianti idroelettrici del gruppo 
di Santa Croce, scaricano nel bacino del Meschio (Livenza). 


1926 
1926 


1875 


1932 
1941 
1940 


1851 | 


1943 


1924 


a) Nel 1946 lo zero del. 
l'idrometro venne abbassa. 
to di m 0.19. 


b) Dal 1932 al 1950 ha 
funzionato un idrometro 
poco a monte, 


e) Il 14 giugno 1932 è 


stato installato un muovo: || 


idrometro in sezione diver: 
sa dalla primitiva. 


d) Mancano le osserva. 
zioni dall'anno 1915 al 
1920. 


e) Si hanno i dati di 
altri idrometri dall'anno 
1883 al 1950, 


£) Funzionò anche dal. 
l'anno 1915 al 1917, 


&) Mancano le osserva- 
zioni dall'anno 1918 al 
1926. i 


BACINO 
e 
STAZIONE 


SILE 


Sile a Casier® 
Sile a Trepalade” 


BRENTA 


Lago di Caldonazzo 

a Tenna a) 
Lago di Levico 

a Levico b) 
Brenta a Levico 
Brenta a Levico - Cervia 
Brenta a Borgo 

Valsugana c) ° 
Brenta a Borgo (Brolo) 
, Roggia deriv. a Borgo 
Ceggio a Maso Costi 
i Brenta a Capedaletto 
Cismon a Ponte 

San Silvestro ® d) 
Brenta a Sarson 

di Bassano ® e) 
Brenta a Barziza 

(Bassano) ” 
Brenta a Bassano 

del Grappa ° 
Brenta a Limena” 
Muson dei Sassi 

a Ponte Pennello” 


BACCHIGLIONE 


|l Bacchiglione a Vicenza” 
l Astico a Forni 
Val d'Astico 
Posina a Stancari® 
Astico a Seghe di Velo ® f) 
Tesina Vicentino 
a Bolzano Vic." 
Bacchiglione a Longare ® 
‘Bacchiglione a Perarolo 
di Colzè (mp.) ° #) 
Bacchiglione a FPerarolo 
di Colsè (inf.)” kh) 
Bacchiglione 
a Montegaldella ° 
Bacchiglione a Cervarese 
| Santa Croce" 
| Bacchiglione a S. Marco * 


| 


—»—_—--2pP+.+.-+_+—_+—+ _+_=__—AOANU 
————————#@_— n i 


Mi: | 


bei 


315,00* 
390.00 
254.89 


37.62 
20.70 


20.70 


18.40 
15.06 


17.55 
15.91 


1384 


1384 


Elenco e caratteristiche delle stazioni idrometriche. 


26 mar. 1928 
16 mag. 1905 


1953 


1953 


1953 
1951 


29 ott. 


30 ott. 


28 ott. 
12 nor. 


31 ott. 1903 
12-13 die. 1957 
» » 


8 nov. 1951 
ZA ott. 1953 


27 ott. 1953 


8 nov. 1951 
28 ott. 1953 


28 ott. 1953 


16 set. 
17 set. 


9 nov. 1951 


9 mov, 1951 


16 ott. 1953 


9 nov. 1951 
16 mag.1926 


10 mag. 1926 


16 mag.1926 | 


14 die, 1916 


16 mag. 1926 
9 nov. 1951 


| 16 mag. 1926 


17 mag. 1926 


—_= 


—0.49 
0.50 


— 0.56 


—3.55 
—5.33 


CARATTERISTICHE 


21 apr. 1949 
18 feb. 1949 


23 ott. 
16 feb. 1930 


11-12 mar. 1956 


T mag. 1935 


24 set. 1906 


fàb.-mar. 1956 


» » 
24 feb, 1957 
31 mar. 1944 


22 nov, 1954 


29 die. 1947 


23 gen. 1955 


13 feb. 1949 
15 apr. 1940 


12 feb. 1934 


20 set. 1943 


set. 1957 
11 mar. 1956 
23 set. 1940 


- 9 dio, 1954 
24 ott. 1954 


5 set. 1936 


27 lug. 1957 


10 lug. 1952 


ed set. 1955 
4 set. 1955 


28 ago, 1955 


1931 


1916 


1876 
1896 


Anno 1957 


a) Funzionò anche dal. 
l'anno 189 al 1913 a 
Calceranica, 


b) Funzionò anche dal. 
l'anno 1895 al 1915, 


c) Funzionò anche dal- 
l'anno 1883 al 1915. 


d) Funzionò anche dal- 
l'anno 1895 al 1913 e dal 
1925 al 1952 in una sezione 
n circa 300 m a monte, 


e) Mancano le osserva. 
zioni dall'anno 1918 al 
1921. 


f) Il 1° febbraio 1950 
lo zero dell'idrometro ven. 
ne alzato di m 0.15, 


8) Mancano le osserva: 
zioni dall'anno 1930 al 
1932. - 


h) Mancano le osserva» 
zioni dall'anno 1930 al 
1932, 


——_ - - ————_———————_—_———————_____________y_yTr_ 


" 


__r_rrrTrr——______ aoua'o ccTdqdccc-rrr-rrcsem 


Elenco e caratteristiche delle stazioni idrometriche. 


| BACINO 
e 
STAZIONE 3 


| (segue) BACCHIGLIONE 


| Tesina a Ponte Pedagni JI 
Bacchiglione a Creola® {I 


.Bacchiglione 

a Baassanello © I 
Canale Pontelongo 

a Bovolenta ° I 
Canale Pontelongo 

a Fontélongo ” I 
Canale Bisatto 

a Bomba® a) I 
Canale Battaglia 

a Battaglia “' I 


Canale Bagnarolo 
a Pernumia (a monte)| I 


AGNO . GUA' 
FRASSINE-GORZONE 


Agno a Recoaro * Ir 


| Guà a Ponte Arzignano | I 
Gua a Cal di Guà (Sif.)}J I 
Guà a Lonigo" I 
Guà a Cologna Veneta °| Ir 


Frassine a Borgo 
Frassine” 


Fratta a Valli Mocenighe "| I 
| Gorzone a Stanghella © I 


Gorzone a Taglio 
Anguillara ” I 


Dolfin ® | Ir 


Gorzune a Ca' 
Gorzone a Mottacuora ” { I 
ALTO ADIGE 


| Adige a Glorenza °(1)b){ I 
Adige a Lasa ”(1) e) I 


Rio Costa a Vernago Mr 
Adige n Tel® Mr 
Plan a Bagni di Plata M 
Passirio a Moso Mr 


i Passirio a Saltusio I 
Valsura a Santa Geltrud 


dl Mr 


late 


dallo sera di 
idromsries | dominio 
m a, n kimi 
14.00* |Risorg. 
15,34 1384 
10.61 1384 
144 sa 
0.73 — 
12.70 ra 
7.56 _ 
6A —_ 
469.50 29 
83.05 108 
68.00 I) 
31.13 260 
20,66 260 
17.28 — 
5 Re TH 
5.41 lo 
4.12 —_ 
2.02 — 
1 sl B cun 
911.00* 461 
861.98] = 908 
1750.00* 9,5 
506.12 1675 
1000.00* 82 
900,00* 181 
442.00* 324 
140000 Da 


CARATTERISTICHE 
Alverza Alteme i 
DATA DATA 
na Men, della mia, alterna 
piena della mar piana minima idromaetricà 
m : m 
5.34 9 nov. 1951 0.07 | 31 lug. 1945 
4.50) 17 mag.1905 | —3A41| 4 get. 1955 
‘443 | 17 mag.1926 | —145|] 9 ago. 1927 
6.57 | 27 ott. 1907] —0.80| 22 lug. 1952 
6.28 | 27 ott. 1907 | — 0.70 1 lug. 1938 
2.87 | 20 mar. 1901] —2.15 fi ott. 1914 
4.60 | 10 nov. 1M6 uso giorni vari 
8.50| 31 mar. 1882 asce. giorni vari 
1.45 2 gin. 19284 —0.30| 11 ott. 1931 
27 ott. 1953 

2.50 | 15 mag.1925 asc, mesi vari 
4.86 1 nov. 1928 asc. mesi vari 
3.60| 1 apr. 1928 0.20] 24 lug. 1950 
5.73 | 16 mag.1926| —0A40| 13 ago. 1921 
540| 16 mag.1926| —307| 27 set. 1943 
2.37 | 19 mag.1923 | — 2.65 9 set. 1943 
3.04 | 10 nov, 1926| —395| 10 set. 196 
2.89] 16 mar.1923|] --3. 3 mag. 1955 
2.44 | 16 mag.1905 | —246| 12 apr, 1949 
1,95] 15 gen. 1880] —1566 3 mar. 1931 
1.65] 16 nov. 1901 0.00 3 mag. 1897 
246] 15 set. 1954] —O0, 21 feb. 1948 
047 | 21 ago. 1956 Ò. vari 1956 
3.20! 27 set. 1942 0.69) 12 mag. 1938 
2,66 | 10 ago. 1954 0.00) 16-17 feb, 1956 
2.02| 22 ago. 1954 —0, 19 feb. 1956 
3.00 5 olt. 1935 0.00] 18 mar. 1928 
121] 23 mag.1951| 00% vari1955-56 


i E 


1939 
1916 
1898 
1882 
1919 
1875 
1873 


1908 


1927 


1884 
1927 
192 

1926 


1912 
187: 


185 


1853 
191 
1870 


Anno 1957 


a) Mancano le osserva. 


zioni dall'anno 1946 al 


1949, 


b) Mancano le osserva 


zioni dal 1914 al 1919, 


ce) Mancano le osserva. 
sioni gal 1914 al 1919 « 
dal 1949 al 1953. 


Elenco e caratteristiche delle stazioni idrometriche. 


BACINO 
e 
STAZIONE 


| (segue) ALTO ADIGE 


| 


Adige a Ponte d'Adige” a) 
Isarco a Vipiteno (1) b) | I 
Ridanna a Vipiteno 


Isarco a Pra di Sopra 


Braies a S, Vito in Braies 


Rienza a Monguelfo c) | 
Rienza a Valdaora (1) d) 


M 
M 
Lago di Braies a Braies I 
I 
M 
I 
I 


Rienza a Brunico (1) e) 
Aurino a Ca' di Pietra |L 


Riva a Cantuccio (1) f) {I 


Rio Selva dei Molini 
a Selva 


Rienza a S.Lorenzo (1) g) 


Vigilio a Longega 


Gadera a Mantana 


gx => 


Rienza a Vandoies” 


Isarco a Bressanone” 
Tisana a Castelrotto 


Rio Freddo a Siusi 


Roggia derivata a Siusi 


Bria a Maso Lampl 
Rio del Lago a Nova 
Levante 


Rio Latemar a Nova 
Levante 


Ega a Ponte Nova kh) 


Isarco a Cardano ” 


FE FPRRERERE 


ss 


| Talvera a Campolasta 


& 


|| Valdurna a Campolasta 


Vallarsa a Maso Grontner| Mr 


(1) Le caratteristiche della 


———— — P——_rP__-—_ _—T——_&___—--.— 


CARATTERISTICHE 


— ——@—__meue- c . — --— _-—— —=__ 


750.00% 
1489.17 
134484 
1077.57 

971.96 

822.93 


1035.00* | 


862.00 


1140.00* 
799.35 
1025.00* 
822.60 

740.008 
550.00* 
850.00* 
1050.00* 


850.009 


16.5 


|12 giu. 


set. 1882 


set. 1882 
20 lug. 1935 


1 set. 


27 giu. 1910 
30 Ing. 
1 nov. 1928 


28 set. 1942 


22 mag. 1946 
17 giu, 1956 
26 set. 1956 
» 
26 set. 1956 
24 giu. 1957 
vari giorni 
9 nov, 1951 
9 ago. 1945 


23 mag. 1950 


24 mag. 1950 


30 giu. 1957 


5 mag. 1938 


28 feb. 1922 
vari 1955-56 
30 gen. 1942 
» » 
7 mar. 1953 
gen.-feb. 1956 
22 feb. 1922 
1 mar. 1896 
12 gen. 1926 


25 feb. 1931 


feb-mar. 1957 
22 mar. 1949 
22 mar. 1928 

5 feb. 1928 
24 feb. 1944 


9 gen. 1950 

24 feb. 1956 
7 mar. 1956 
» d 

11 mar. 1956 


mar. 1957 


vari 1957 
19 gen. 1955 
7 gen. 1939 


4 feb. 1956 
feb.-mar. 1956 


gen.-feb. 1957 


1880 
1896 
1954 
1941 
1927 
1927 
1889 
1890 
1889 
1925 


1907 


1957 


1896 
1926 
1926 
1941 
1941 
1944 
1944 


1955 
1955 


1954 


1955 
1950 


1938 | 


1949 


1950 


1954 


Anno 1957 


NOTE 


a) Mancano le osserva- 
zioni dal 1914 al 1921, Dal 
1° dicembre 1929 lo ‘zero 
dell'idrometro è stato ab- 
bassato di m 1.00. 


b) Mancano le osserva. 
zioni dal 1914 al 1921, 


c) Mancano le osserva. 
ziom dal 1914 al 1919, 
Dal marzo 1927 lo zera 
dell'idrometro è stato ab- 
bassato di m 1.00. 


d) Mancano le osserva- 
zioni dal 1914 al 1918, 
Dal 1° gennaio 1934 lo ze- 
ro idrometrico è stato 
abbassato di m (0.50, 


e) Mancano le osserva 
zioni dal 1914 al 1918. 


f) Mancano le osserva- 
zioni dal 1914 al 1919. 
Nel 1926 lo zero idrome- 
trico è stato abbassato di 
m 1.00, 


Mancano le osserva» 
zioni dal 1914 al 1917 è 
quelle del 1919. Dal 1° 
marzo 1926 lo zero idro- 
metrico venne 
di m 1.00. 


h) Dal 1° novembre 1954 
lo sero i trico è stato 
abbassato di m 0.15, 


AI 


1: :C:'n'w-<x :'“ <' lt———————=e@= e 


abbassato | 


Elenco e caratteristiche delle stazioni idrometriche. 


BACINO 
e 
STAZIONE 


MEDIO E BASSO 
ADIGE 


‘Adige a Bronzolo®(1)a){ Mr 
Rio Nero a Fontanefredde| Mr 


Adige a Egna”(1)b)} I 

Adige a San Michele 
all'Adige” (1}c) I 

Noce Bianco a Pont” I 


Rabbi a Pondasio (1)d)|I 
Noce a Zambana °(1)e) | Ir 
Avisio a Soraga 


Roggia derivata a Soraga | I 
Avisio a Predazzo °(1)f)|I 


Lagorai a Ponte Lasta Mr 
Avisio a Lavis” Ir 
Adige a Trento”(1){2) | Mr 


Fersina a Trento ®(2) I 


Adige a Mattarello "(1) g) {I 
Leno a Rovereto I 
Adige a Serravalle © Ir 
Adige a Ponte del Vo” {Ir 


Adige a Pescantina” Ir 
Adige a Verona” I 
| Chiampo a Montebello” |I 
Alpone a S, Bonifacio” {I 
Adige a Albaredo 


d'Adige * I 
Adige a Legnago ° kh) lr 
Adige a Masi ” I 
Adige a Badia Polesine *| I 
Adigetto a Badia 

Polesine ° I 


ci) Le caratteristiche 


appartenente al bacino del Fersina, viene a far parte del bacino dell'Avisio. E' 
pesicie del Fersina e dell'Adige a Trento, 


226.96 
950,00 
213,02 


202,39 
1166.68 
705.30 
200.65 
1205,00* 
1205.00* 
978.51 
1300.00* 
243.008 
186.09 
226.73 


179.08 


230.00* 
150.00! 


140,00* 
76.20 
53.35 
56,45 
25.18 


23.66 
18.46 
14.17 
14.16 


15,00% 


della stazione vennero dedotte dalle 
In seguito alla costruzione degli impianti idroelettrici di 


CARATTERISTICHE 


6926 | 5.00|13 lug. 1890 
21 | 0,48 [15 ago, 1956 
7123 | 5.74 | 28 set. 1942 
7198 5.00 {12 set. 1888 
65 | 104| 9 ago. 1945 
143 | 255) 24 mag. 1908 
1375 4.50 | 1 nov. 1928 
208 | 0.58 | 7 giu, 1954 
- » » n 
454 | 3.30 |23 ott. 1925 
13.4 | 1.49 | 26 set. 1956 
934 3.10 | 28 ott. 1953 
9763 | 6.11 | 17 ser. 1882 
164 240 }12 nov. 1951 
9882 | 7.05 [17 set. 19820 
171 | 1.54 [18 apr. 1956 
10514 | 46328 ott. 1953 
10650 5.00 | 28 ott. 1953 
10957 4,30 | 17 set. 1882 
11099 4.50 | 17 set. 1882 
114 | 3.60 | 16 mag. 1905 
291 6.10 | 8 mov. 1951 
11954 2.70 | 17 set. 1882 
11954 | 3.09] 2 nov. 1928 
11954 4.35 | 2 nov. 1928 
11954 4.49 | 2 nov. 1928 
_ B » 1) 


— 0,80 
0.05 

— 0.10 
— 0.30 
001 


0.00 


—3.66 
—2.54 


18 apr. 1885 


6 mar. 1955 
14 apr. 1896 
15 gen. 1931 

6 mar. 1945 
12 gin. 1955 
27 apr. 1896 


vari 1956 


' gem. 1954-55 


» » 
vari 1956 
26 apr. 1896 


9 mar. 19%4 


26 apr. 1896 
14 nov, 1955 
giorni vari 
mesi vari 
17 apr. 1949 
giorni vari 

mesi vari 


mesi vari 


17 gen. 1955 
20 mar, 1956 
6 mag, 1944 
9 mag. 1938 


1843| 


1954 | 
1843 
1844 
| 1929 
1908 
1895 


1954 


1953 


pub azien del Hz. di Viemna. 
ozzolago, il bacino del L 


a) Mancano le osserva. 
zioni dal 1914 al 1919. 
Dal 29 dicembre 1923 lo 
zero dell'idrometro è sta- 
to abbassato di m 0,3%, 
Dal 1° marzo 1932 lo ze 
ro è stato alzato di m 1.00, 


b) Mancano le osserva 
zioni dal 1914 al 1917. 


e) Mancano le osserva. 
zioni dal 1914 al 1919, 
Dal 1° febbraio 1933 lo 
zero dell’idrometro è sta- 
to abbassato di m 1.00, 


d) Mancano le osserva. 
sioni dal 1914 al 1919, 
Dal 1° aprile 1933 lo zero 
dell'idrometro è stato -ab- 
bassato di m 040, 


e) Mancano le osserva. 
zioni dal 1914 al 1919. 


f) Mancano le osserva» 
zioni dal 1914 al 198. 
Dal 1° aprile 1952 l’idro- 
metro è stato abbassato 
di m 1.00, Dal 1° gennaio 
1954 lo sero idrometrico è 
stato nuovamente abbassa- 
to di m. 100. 


g) Mancano le osserva. 
zioni dal 1914 al 1920. 
Dal 1° aprile 1934 lo ze- 
ro dell'idrometro venne 


abbassato di m 1.00. 


h} Mancano le osserva. 


Anno 1957 


zioni dall'amno 196 all 


1955. 


ago delle Piazze (km® 20), prima 


stata quindi apportata tale variante alla m- 


Elenco e caratteristiche delle stazioni idrometriche. i 0 . «Anno 1957 


CARATTERISTICHE 


BACINO 
e 
STAZIONE 


{{(segue) MEDIO E 
BASSO ADIGE 


i a) Mancano le csserva- 
3.80) 2 nov. 1928 | —344| 23 feb. 1845 1835 | zioni dall'anno 1913 al 


1915, 
3.99 | 2 mov. 1928 | —2.89| 28 apr. 1896 |l1853 


Adige a Boara Polesine * 
Adige a Boara Pisani” 
Adige a S. Martino 


di Venezza® 6.30 | 3 nov. 1928 | — 0.63 T mag. 1938 1921 b) Mancano le osserva» 


3.55 | 18 1nag.1926 | —3.14| 6 mag.1938 |1855| sioni dall'anno 1916 al 


| Adige a Cavarzere 1919. 


| | Adige a Cavanella 

d'Adige * 457 | 29 mag.1951 0.77 | 3 mag.1938 |1908 
TARTARO 

CANAL BIANCO 


Tartaro a Torretta 
5.03 | 30 ago. 1934 0.88 | 22 apr. 1949 1875 


Veneta a) 
| Tartaro a Torretta 
Destra ® b) 4.99 | 30 ago, 1934 0.50 | 22 apr. 1949 |1913 


Canal Bianco a Canda”. 
Canal Bianco a Pizzon®” 


4.25 | 31 ago. 1934 0.64 | 26 lug. 1929 |1870 
4.20 | 6 feb. 1941 | —0,55| 31 lug. 1945 }1920 
è 


i Canal Bianco a Bosaro 


Canal Bianco a Adria” 
Naviglio Bussè a Legnago 


3.99 | 24 mag.1941 0.12 | 16 mar. 1952 | 1870 
3.42 | 19 mag. 1905 0.01 | 10 mag.1937 |1870 
1.75| 23 mag.1905 | —1,32| 9 feb, 1934 | 1857 


Tabella I. — Osservazioni idrometriche giornaliere (cm) 


re 


Bacino: ISONZO 
Stazione: VIPACCO a RUBBIA 


G|F|MJA|M|GIL]|A]| 
28 » 8 | asc|gfd 
26 » 8 [aso.j 4 
26 n 8 [nso. | asc. 
Fr} b s asc. | asc. 
24 » 8 | asc.| asc. 
24 n 8 |asc.| asc. 
24 » 4 laso, | asc. 
22 » 4 | nsc.| asc. 
22 » 4 |asc.| asc. 
22 n 4 lasc. | asc. 
22 n |asc.| asc. | asc. 
22 n |asc.| asc. | nac. 
22 » | asc.| asc, | asc. 
22 n» |ase.| asc.| 10 
22 m | asce. asc.| 14 
24 W | eso.| asc. 
| 26 » |ase.| nsc.| 16 
30 e [nso.| asc.| 8 
28 » lasc| 26] 8 
24° » |asc.| 86] eso. 
24 » |asc.| 170) asc. 
22 » |asc.| JUG] asce. 
22 » |asc| 46 asc. 
22 » 'asc.| 18! naso. 
22 » |ase.| 18) csc. 
Z2 » | nso.| l4| asc. 
22 » BSC. 94 AS. 
22 » | rac. | 162] asc. 
Pri » |asc.| 48|aso, 
22 » |asc.| 26] asc. 
22 » 14 | asc; 
24 n i) » n 
Media annua: » 


Bacino: ISONZO j 


Stazione: ISONZO a GRADISCA 


i 104] 100) 124| 119] 145] 125| 143 
206} 102] 122) 2/0! 138| 121| 135 
170| 103] 120| 208) 136} 120) 130 
153 | 302] 117| 190| 137| 119| 133 


101} 133| 111] 136 155 | 155 
100 112| 138 145 | 245 
i 101 111| 134 147| 182 
100 120 168 


109 | 143| 115] 158] 138| 144| 150 


Media annua: 


(m 23.70 s. m.) 
iG|j|Fimj;jalmlielLlalsioiIn;p 


Anno 1957 


Bacino: ISONZO 
Stazione: ISONZO a MAINIZZA {m 3300 s. m.) 


[ele|mila|m[|eclxtlals]oInNIiID] 


71] 70| 8a 98| 30| 90) 71) ?7I 
102| 70) 86 95| 87| 107| 68| 80! 
114] bal 75 89| S4l 98) 75] 77] 
ss| s4l 89) gol 78] 
87| 86| 87) 68| 75l 
87| 87| Bal Tal 80 
83] So) 83) iso| 80 
80| Sé6| Tél 1z6| 79 
s0| s4j S83|114| 72 


Giorno 


ti a 
= 
rs 
I 
= 


10 82] T4| 80 


19 | ss|l4l|83 97] 851 831 83] % 
20 | 70] 110] 82 92] 88| S8| sY| 87 
21 | 75| 119] 88 83| S7|] 75) sql 88 
22 | 73] 108] s1 85| 86] B4l 89] 80 
23 | soi 95/90 84| 76| 86| 83] 81 
24 | 72| salas 83| 761 851 66l 91 
25 | 73| 9490 87| 80] 76| 82] ol 
26 | 72] 91) 92 82| 71] 17|] Gal 89 
27 | 71) 90|01 86| 80| 65| B2| BE 
28 | 71] 91] 90 83 72| 82] 89 
2 80 90 | sil] 90 
30 | n 82 88 11| 78| h6 
3 | 75 75 gl 67 85 


88| 82) 78| 91 


Media annua: % 
= =_—_cipoesswmwiiiii.è@@@-(-<«<«|KE[f«{i{[[\[{Fp n 


Bacino: ISONZO 
Stazione: ISONZO a TURRIACO (m-9.11 s. m.) 


6iIeiMalalmlae[ikikals[o[ ni 


1 |asc. uso. | asc. 
2 {asc asc. | asc. 
3 | 104 nc. | asc. 
4 82 asc, | asc. 
asc. | 35 
7 8 asc. | 138 
8 lasc. asc. | 192 
9 lasc. asc, | 176 
asc, msc. | 170 
asc. asc, | 118 
Rao. BSc. 94 
BIC, asc. 72 
asc. asc. | dB 
Rs0, uso, db 
asc, asc. S6 
Bse, asc, | .50 
ùsc. asc. 26 
asc, asc. | 24 
asc, asc. | 18 
asc. hate. 12 
ASC, Arc. 10 
aso, asc. | 22 
nsc. so, 20 
asc. as. ti) 
asc. asc, 4 
asc, asc. | asc. | 
ABC. Mi, Aso, 
asc. ast. | asc. 
naso, asc. | asc, 
aso, asc. 
1] | b 


Media annua: » 


— 21 — 


Tabella I. — Osservazioni idrometriche giornaliere (cm) 


Bacino: ISONZO 
| Stazione: TORRE a TARCENTO 


(m 230.00 s. m.) 


50 62 | s0|54 | 50 | 58 
LL 50 | 92|54 | 50 | 56 
60 50 | 62|54 |50 | 54 
58 50 | 60|54 |52 | 54 
56 50 | 58|54 |62| 52 
54 50 | S8|60 | 58 | 52 
54 SO | 58|56 | 54 | 50 
54 so | 58|54 |s0 | 50 
52 50 | 56154 | 48 
52 50 | 56|54 | 56 
52 48 |-102] 54 | 52 
50 48 | 80{54 | 56 


(= 
pai 
i 
am 
= 
un 
=] 


Media annua: 57 


Bacino: ISONZO. 
Stazione: ISONZO a PIERIS 
cir ul A|u]|6]|L 


a|sio|N|D 


L|a|]s|o|N{[D 


(m 4.00 s. m.)| 


Giorno 


1 00 = a i bi 


> to «JO A a e pi 


Bacino: ISONZO 
Stazione: NATISONE a CIVIDALE 


CIF(M|A|M|GIL|, 
40| 40 


45 50| 40 


170] 100| 50] 40| #0 
150| 170| 50) s«<0| 40 
150| 165| TO) 4o| #0 
150| 165| 70) 40| «0 
150) 150| 70) ss0| «0 

150| 50) 40| «0 


*$ss5sss8sssssse 


150] 40| SO| 70) BM 
#40 | 120| 40) 60| 60) 160 
40 | 100| 49| 60| 60) 9% 
#0 | 100] #0] 60| 100) 70 
40 90| 40) 60 160| 70 
40 80) <0| 60/260) 50 
40 B0| 40| BED) 160) 50 
40 T0| 4«0| 150) 80) #0 
40 50| 40| 75) 45] #0 
40 50) 40| 120) 40| 40 
#40 40| 40| 150) 40| 40 
40 #40) 40| 90| 45] #0 
#40 #0| 40| 60) 260| #0 
40 40| 40| 55) 240| 40 
40 $0| 40| 50) 65| 40 
40 40 50|] «0 


_—_ | T_— | —_ —[—T |_T — |—_ 


Media annota: 66 
Bacino: DRAVA 
Stazione: DRAVA: a VERSCIACO 


cir[m|jalm L 


G 
18 | 8 [41 


Cal 
en 


bl R0-R'- 2-2. 0 LI 


sd i (E SO (Bo ALA A GA GI A RA GAI i i e e e O E E RAR TI LE e ge 
TARA AASLSTTO a è è A A i to 3 4 dI hdd bi ii 


Di 
(7°) 
Li 


Media annua: 1é 


Anno 1957 


{ma 130.00 a. m.) 
slo|n|p 


Tabella 1: — Osservazioni idrometriche giernaliere (cm) Anno 1957 
Bacino: STELLA 


2 N=>_LTlT ::-*:r*° Tr »rgz 


Bacino: STELLA 


Stazione: STELLA a FLAMBRUZZO (m 758 s. m.) È Stazione: STELLA a CASALE SACILE ‘(m 605 a. m.)| 

LL) = 
G|F|M|a|M[|G|L|Ja|s|o|jN]D 
1 Litii 76) 76 fI1| 72 | 71 64 | 75 TT | 36 
2 |uoa| 7él7z8 |) solzo|68|64| 75 79 
3 | ssi 7éel75 | ssloéo|7n|6a{ 74 TI 
4 | sel 75j75| gel7zola1|63| 74 74 
5 | ossi 15/758] gel72|78|61|73 75 
6 | s4l 75/75] qs3|erlims|(so|7z 14 
1 |ossl 7475] 72174 |1a3|5sa|72 14 
8 | s2] z4alis| sol: |76|56| 72 TA 
9 loss] 73/74 | 74l73|78|s5s|72 713 
10 83 T5| 74 T2| T2 T2 T2 Tz 73 
11 | 82] 73/72 |100|{| 72 {72|er|m 713 
12 | 82] 74/73 |102| 71 | 71 | 68 | 70 13 
153 82 78| 783 118| 71 TI 65 | 70 T2 
14 | 82) 83/73 | 100[ 73/690 | 64 | 6a 73 
15 | si] 82/73 | ssi 7267 |65 | 60 73 
16 | soj 85/73 | 95/72/65 |69 | 60 72 
17 | so) so/73| s7/172 [66 | 67 | 60 72 
18 | so/ 111/71 | tel 72 [68 | 67 | 68 72 
19 78| 96) 72 T4| T2 Lit14 67 | B5 72 
20 | 77) s6|72| sa3l71/67|80 | 75 72 
21 | 77|aiza/ 72 | 25/72./67 [nn | 76 T6 
22 T6| 92]| 72 75/80 | 71 BO | 76 T2 
23 | 7el ssl72| z4izé | 70 | 76 |7 18 
24 | 77| 82/72 | s3/74 [60 | 74 | 73 73 
25 | #7| s2/71| calze [oa | 74 12 
26 | 7zel sol7z1| sal ze | 70 | 76 | s1 12 
27 75) 78| 70 72 78 | 71 74 Te 71 
28 | #6] 77/70 | 72/75 |67|s0|77 Ta 
29 | 75 7 | 7i| 74 | 6a | sa | ge n 
30 | 75 n | 72/73/63 |77|82 70 
»l 75 71 13 75 | 78 TO 
751 Medie | si| sa/73 [s1|73|70| 70 | 75 14 
; ‘Media annua: 70 . Media annua: T7 
Bacino: STELLA Bacino: STELLA 

Stazione: TORSA a CASALE GAMBELLINI È ione: STELLA a PRECENICCO (mm —042 s. m.) 
° |e|r[m|a]xm[|c]L]a]s]o]|n]|D 
1 | 118] 102| 90| 104| 115| 93|/ 90) 95) ss|101| 85| «50 
2 | 119] 99] 85] 130] 112] 79| 75) 87] 75| 95) so| 50 
3 | 117] s5| 92/10/ 102] sel osl 76l 76| 87] s5/ 61 
4 | 112] safu00] 950 35] 71] 69] 74] 79] 91| 95) 64 
5 | 113] 74] 9°] 67] 63] 57] 660 74] 99) 98/100] 69 
6 |100| 61| 88] 58| 58| 59] 69) 76] 107] 98/134] 93 
1 | sél sii s5| 62)| sof sil 70| s84| 109| 110] 142] 99 
8 | 6ol «ol 69|] 57| 6cil Gol 78) 102] 117| 103| 150] 128 
9 | 42| «ol 60| col 69| 75) 84| 110] 114] 1211 146] 134 
10 } 45| 45) 56| 62] TI| 87] 90] 125| 120| 126) t80| 120 
11 | #0| 40| 45) 105) 84] 109] 105| 123| 129| 120] t80| 117 
12 49| 70| 50) 120] 91] 110| 112| 130] 125] 122) 154] 124| 
13 | 118} 95) 65/127] 92| 1051 113] 120| 126| 114| 133| 146 
14 | 108| 121| 68| 181| 107| 103] 110] 116] 104| 106| 102] 115 
15 140] 90]| 129] 101] 104{ 117] 122| 100] 90] 82| 118 
16 | 125] 102| 9af111| 97] 98) 104| 108] 9s| sli 67] 115 
17 | 120| 132| 102] 90] 82) 90] 89) sel es) égì sé6l 116 
18 | 124| 186/100] 70) sol sol 78] 9al 77) 621 98] 100 
19 110| 75) 60| 78| 79|] 94l s4l 79] 70] so] 115 
20 80) 7ol 48] 67] s4l 96l sol sé6l s83| 103] 120 


87 | 75| 78) 84) 86) 94] 103| 105) 102] 110] 109 


Media annua: 29 Media annua: 93 


n + 


== rr _ _v_eeewece+ue A >PAP>re»—«—:—-—:>.i n “+€ PF” 


Bacino: STELLA | Bacino: TAGLIAMENTO | 
Stazione: STELLA a STERPO DEL MORO ({m —1.71 a, m.} Stazione: DEGANO a PONTE MUINA (m 440,00 s.-m) | 


G lA |M e “Ula #01 ND F|M 


116| 113| 114} 


Tabella I. — Osservazioni idrometriche giornaliere (cm) Anno 1957 


124 | 119| 119| 128] 118) 116] 116| 117] 
| 124| 119| 119] 120] 118] 115| 116| 117 


1 
z 
3 
4 
5 
6 
T 
E 
9 


120 | 122| 121) 118| 117) 116] 124] 119 


Media annua: 118 


Bacino: TAGLIAMENTO Bacino: TAGLIAMENTO. | 
Stazione: TAGLIAMENTO a INVILLINO {m 355.00 s. m.) Stazione: CHIARSO' a PONTE LOVEA (m 500,00 s. m.) 


DE SEI pu Gle[m|alm[eilLt|a!slo|n]|p 


12 | 1a 8 
12 | 13 Ti 
12 | 13 6 
12 | 4 6 || 
12 | 13 5 
12 | 14 5 
12 | 14 5 
12 | 4 5 
13 | 16 4 
12 | 16 4 
12 | 16 4 
12 | 17 15 
12 | 17 88 | 
12 | 19 60 
12 | 20 36 
12 | 21 22 
13 [21 12 
27 | 22 8 
23 | 22 Li) 
20 | 25 4 
19 | 26 2 
16 | 26 sac. 
15 | 28 | nec. 
15 | 38 ast. 
16 | 31 uso, 
16 | 28 asc. 
15 | 28 Raso, 
14 | 28 asc. 
26 Rec. 
24 asc. || 
Z4 


Media annua: 47 Media: annua: >» 


Tabella I, — Osservazioni idrometriche giornaliere (cm) Anno 1957 


———————————mmmoooremm’’rrr[2[3r — r—tt ' enna - 
Bacino: TAGLIAMENTO Bacino: TAGLIAMENTO 
Stazione: FELLA a MALBORGHETTO (m 75500 s. mn) Stazione: PONTEBBANA a PONTEBBA (m 55500 a. m.) 


F]M]A]m IESLIEZEAENEE G|F|M|]A|M{[G]|L 


332252 %]o 


15 do 3 0 dd 9 


Media annua: 40 


Bacino: TAGLIAMENTO i Bacino: TAGLIAMENTO 
Stazione: FELLA a DOGNA {m 410,16 as. m.) Staz.: RACCOLANA a PONTE DELLE LASTRE {m 457.50 am. di | 


A|S|O|N{[{D 


id 


Giorn 


> co i ib ca ba be 


Media annua: - él Media annua: 4l 


Tabella I. — Osservazioni idrometriche giornaliere (cm) Anno 1957 
Bacino: TAGLIAMENTO Bacino: TAGLIAMENTO 
Stazione: RESIA a RESIUTTA —» (m 330.00 s. m.) È Stazione: FELLA a MOGGIO UDINESE {m 290.00 s. m.) 
5 
c|lrsr|m|a{m|e|Lr|a|s]o|n|p F|M|A|M |c|]L|a}]s 
12 |-l 2 2 8 | 5 10 
16 |-2 2 |10 |) 10 9 
13 | +2 222 | 13 9 
(13 | -2 1|18 | 12 8 
11 | -3 1 {16 | 11 8 
11 | -3 1 {17 9 T 
10 | -3 O | 16 8 7 
10 | -é 0 | 16 6 6 
9-4 0 | 15 5 6 
9-4 0 | 15 5 5 
8-3 | -1I | 26 4 5 
0-1 [an] + 39 
T|-3|}-1]26 | 3° 116 
S|-1|-1 | 20 2 89 
5 1 2 | 16 = B4 
4 | 10 2 | la 2 63 
4 | 12 2 | 14 1 54 
3 || 3/12] 1 39 
3 | 22 3 | 12 li) 28 
3 | 19 4 | 10 0 23 
6 | 15 4 | 10 Li) 19 
i 4|12 S|10 T 18 | 
3 8 5 9 5 17 
RE I 16 
2 4 | 16 9 3 18 
2 4 | 10 B 6 15 
2 3 si 8 9 14 
i: |. 4 8 Li 13 
1 2 T 6 12 
E 2 6 4 11 
0 3 Fi 10 
6 è 3 | 14 5 25 


Media annua: 75 


Bacino: TAGLIAMENTO 
Stazione: TAGLIAMENTO a VENZONE {m 224.99 a, m.) 


Media annua: 8 


Bacino: TAGLIAMENTO 
: Stazione: TAGLIAMENTO a PIOVERNO (m 227.29 a. 


AMI La EN G|IFrFM|ja[|m|cec|L|/a|s|o|n|[p 
40 | 51 | 59|193 | 64l 82/108] S7! so | 43 80 


8h 06 86| 101) 112] 99 


so dana ahi 


97| 90 | 103] 104] 103| 102] 


Media annua: 97 


Anno 1957 


Bacino: TAGLIAMENTO 
Stazione: ARZINO a PONTE ARMISTIZIO (m 145.00 s, m.} 


Tabella I. — Osservazioni idrometriche giornaliere (cm) 


— CITI TE ici 


Bacino: TAGLIAMENTO 
Stazione: LAGO DI CAVAZZO ad ALESSO  (m 193,00 a. m.) 


‘eir[m(a[m|ec|jtu|a|sjo[n{D CIFIM|A|M|GiIL|A|SIO[N:n 


289| 280] 189| -65| -44| -68'-139|-149‘-169|-185 #5) -57| -47| -53| -50| -42| -38| -46 
287| 282] 135) -66| -45| -78|-187]|-146!-162/-170 57 | -4T| -52| -50] -40| -38]| -48 
284 | 280] 88) -G4]| -49| -93|-147/-147/-155| -8 -46 | -57| -47] -18| -50| -40| -38| -48 
284 | 282] 42] -62]| -451-103 -149/-145.-158] -45 -49| -57| -47| -40] -50] -40| -38| -48 
283] 283] -4|-5a| -51|-104/-152/-143!-152 |-160 =57| -49| -S1| -45) -42] -38| -50 
281] 283] -6|-52] -58]-1021-150|-142|-150|-165 -50 | -57| -49| -52| -50| -42| -38] -50 
278] 285] -10] -55| -41|-100/-156]-144|-146 |-168 -50| -57] -49] -53] So] -42] -38] -50 


Giorno 


i 


AS o +3 Ud bi 
I 
un 
L=] 


275| 283] -13] -49| -43|-106.1-152/-145|-149|-170 -50| -57| 50) -53] -50| -20| -33] -50 
272| 2851 -23| -53| -45)-104/-150|-142|-151|-163 -51|-57]|-51| -53|} -50| -40) -38] -50 
269| 290] -22] -56| -50|-108|-148|-143|-153|-171f 10 | -51|-57|-52] -53| -50] -40| -38| -50 

11 -15| -50| -40] -38] -50 


271| 300) -42] -58| -54]|-101/-146|-147 


274| 320) -60) -55| -62|-103/-149|-146 |-150 12 -10| -50| -40| -38| -50 


275 | 346] -53| -50] -70|-101|-143|-160 13 -20| -50] -40| -37| -48 
280 | 340) -54| -41| -79|-106|-145|-155 14 -30| -54| -#48| -35| -48 
290 | 241| -55| -35| -78|-108|-147|-150 15 -40| -54] -48| -351| -46 
292] 295| -55| -11| -75]|-101!-149|-153 16 -43| -54| -38| -35)] -46 
294] 340] -56| -®|-70]|-117|-143|-149 17 -45 | -54| -35| -35) 44 
298| 200] -57| -11| -73|-110|-139|-15] 18 46 | -56| -35| -30) #4 
232 | 1601 -56| -15| -71|-108|-138|-152 19 -46 | -56| -35| -30| -44 
302 | 169] -59| -23| -70/-1121-144-150 20 247 | -44| -35] -10] -44 
306) 124| -58| -28| -68/-109|-147]|-153 21 -47| 44! -35] -45) -44 
310| 101) -42| -25| -65/-111|-150 -149 22 -50| -44| -35/ -46| -44 
s14| 91) -40| -19) -67|-113'-152|-149 23 -50| -44] -38]) -46| -44 
289) 79| -45| -23| -63}-118/-153|-152 ni -50| -44| -38| 46] -44 
283] 59] -48| -25! -61|-118|-154|-175 25 -50| -42) -20| -46| -44 
268) 63| -54| -29) -65|-115;-152|-190 26 -50| -42] -25) -46] -44 
269| 118| -58| -35| -63|-112/-149/-194 27 -50| —42| -30| -46| -50 
271| 129] -62] -38| -67|-116|-150|-197 28 -50| 42] -38 0| -52 
273 | 136| -65| -40| -64|-114|-152]|-195 29 -50| -42] -38| -46| -53 
276 | 144| -65| -46| -61|-112|-150|-194 30 -50| -42|] -38| -46| -53 
278 bi -60 |-111 -182 31 -42 -46 | -53 
220| -27| -40| -61|-106]|-148 |-157 Medie -48| -37| -37| -48 
Media annua: 0 Media annua: -44 
fr e —_—_—_—______________—_x=—_=-, —icrcerrTTzgrT_c_rreot=:/—F#F ———— 
Bacino: TAGLIAMENTO ” Bacino: LIVENZA 
Stazione: TAGLIAMENTO x LATISANA (m 0,00 s. m.) : Stazione: SORGENTI GORGAZZO a GORGAZZO (m 45.00 s.m.): 
n MIO PCEERE 


Filmia|[m|G 


1 Sì | 71 TT| 81) 88| 96| 80 | 71 | 75 
2 49° | 70 T6| 83] 85| 9/78 [70 | TR 
3 48 | 69 85) 83| 83) 88) 77 | 73 | 76 
DI 48 | 69 86| B4| 82| 86| 76 | 72 | 75 
5 48 | 69 B8| 8&4| 94| B4| 75 | 72 | 73 
6 48 | 69 8B7| 84| 93) 83) 74 | T1 | 72 
T 48 | 68 86| S4| 90| 892. 74 | 70 | 70 
8 49 | 68 85] 82] 90| B81| 74 | 69 | 68 
9 49 | 71 84| Bl|] 9898| 81) 74 | 68 | 66 
10 49 | 72 83] 80| 96| #&0| 74 | 67 | 62 
11 48 | 73 | 102] 79| 96| 80| 74 | 66 | 60 
12 45 | 73 | 106] 78) 95| 81| 73 | 65 | 56 
13 45 | 76 | 105) 78|] 90| Bl| 72 | 64 | 54 
14 56 | 76 | 102) 78| B8/ 82] 72 | 63 [sl 
15 69 | 78 96| 77) 86) S2| 72 | 69 | 49 
16 73 | 78 92| 77) BS) S85| 72 | 69 | 45 
17 65 | 75 90| 77] B&] B5| 77 | 69 | 44 
18 74 | 75 86| 78) 94| S8S4| 76 | 66 | 40 
19 94 | 76 85] 78) 102] S81| 76 | 65 | 38 
20 85 | 78 B4| 78] 95) 106| 88 | 64 | 36 
21 85 | 78 83] 82] 94| 104| 86 | 63 | 39 
22 80 | 78 82] 86) 92| 99| 84 | 61 [67 
23 77 | 78 81| 90| 90| 96/81 | 59 | 68 
24 76 | 79 80| 89| 88| 94| 79 | 57 | 77 
25 74 | 85 B0| 87) ST7| 90| 77 | 55 | 75 
26 72 | 89 80| 95) 114] ST) 76 |54 | 72 
27 72 | 84 79| 103| 107| 86) 75 | 53 | 71 
28 72 | 81 79| 98| 103) B4| 72 | 52 
29 80 80| 96) 98| 83| 72 | SI | 67 
30 79 79] 93) 96| 82) 72 | 52 | 66 
31 Ta 90 8l| 72 65 
T6| Medie 62 | T6 86 | 84| 92] S7| 76 | 64 | 62 


Media annua: 36 Media annua: 80 


Tabella I.— Osservazioni idrometriche giornaliere (cin) 


i 119| 117] 108| 138| 121] 101] 116 


Stazione: LIVENZA a MEDUNA di LIVENZA 
G|F|M]|a 
56 


SZELESLLLE 


-26|] -® 
-56| -16 
-t6 | -40 
-100) -52 
-100| -54 
-100| -60 
-1101 -64 
-100] -62 
-100 | -64 
»-110| -Bî 
-80 |-100 
-80 |-110 
-68 |-110 
-S4 |-110 
4|-110 
50 |-100 
90| -90 
94 (-110 
100 |(-120 
100-120 
80| -70 
40| -80 
-A| -96 
-28 (-120 


Bacino: 


Bacino: 


-dé 
—52 
-24 
-26 
-30 
-34 


Media annua: 127 
LIVENZA 


M|G 
-110 | -50 
-130| -72 
-100 |-110 
-100 | -20 
-100) -8 

-90 | -50 

-88 1100 

-84 | -64 

-60| -82 

-46 | -94 

=50| -52 

-T6 | -60 

-90 | -86 

-60 |-100 

-62 |-120 

-70 |-120 

-70 1130 


Media annua: dd 


LIVENZA 
Stazione : i a SAN CASSIANO 


(e 
(2°) 
“- 
a 
ba 


v6 113! 122 169 


— ——— 


= 


(mm 6.07 s. m.) 


(m 2,64 a, m.) 
Lj}]a{s|o.{|n|pD 
-84| -32] -90| -52|-100] -12 
-30| -38/-120| -40|-120]| -20 
-86| -42] -82| -32/-100] -18 
-90| -96) -62| -30|-120] -18 
-B4|-120] -52| -40| -90] -12 
-92| -52| -40| -38| -88] -12 

-110| -66| -46| -50| 86|-12 

-120| -70| -50| -58|] 70|-10 

-96 | -72] -54| -60] 28| -16 
-78 | -80 
| -50|-100 
-54 |-120 
-62| -82 
-100 | -80 
|-120 |-120 
6 |-140! 
‘-24 |-140 


Giorno 


LS 


Giorne 


-25 
8ì -34 
-40 
73] -55 
dA 


+ on-Ja ai 
[2%] 
(sa) 


=" a 


+ 
-13 
-12 


Bacino: 


LIVENZA 
Stazione: MEDUNA a VISINALE 


Media annua: 70. 


— 453 RA 


Bacino 


-25 HE -83 
-23|] -83| -8]|-50 
8| 521 -42] -4] 
5| -47| -20| -47 
4| -49| 22|-62 
-4|54| 7|-73 
-6| -31| 44| -78 
-35| -28| 18 -86 
-6| -16|] 387] -91 


-T 


Media annua: -9 


: LIVENZA 
Stazione: LIVENZA a MOTTA DI LIVENZA 


M|A]|M |[Gl|L|a|s|o{|n]p 


-18 
-26 
-18 
-20 
-42 
-44 
-46 
-49 
-38 


(m 2.14 8, 


Anno 1957 


(m 6.74 s. m.)j 


Nr 
-50 


Tabella 1. — Osservazioni idrometriche giornaliere (cm) Anno 1957 


: Bacino: PIAVE Bacino: PIAVE 
Stazione: PIAVE A PRESENAIO (m 965,91 a. m.) Stazione: PIAVE a PONTE DELLA LASTA (mm B48.00 a, m.) 


c|r|m|]a|]m[e|L|a{[s]o|jn[jp [M]a|M|G|Lt|A|s]|Oo[N]|D 
ss | 67 | 69 


G|F M 
49 | 43 | 44 | 60 


1 86 
2 |49 |43 | 42 |61 | 84 | 67 54 
3 43 |65 | 91 | 67 54 
4 43 [6a | 85 | 75 53 
5 43 | 67 | 80 | 74 51 
6 43 |68 | 77 | 73 Sì 
7 43 |68 | 72 | 72 50 
8 43 |6a | 70 | 72 49 
9 43 |65 | 70 | 75 49 
43 |63 | 68 | 79 48 

68 | 67 | 77 48 


———__ | _-—-|_+-|__T |]__———_—_—_ |_—T—__—_—_— 


*‘ «n 
“ 


Media annua: 59 


Bacino; PIAVE 
Stazione: PIAVE a PONTE NELLE ALPI (m 363,76 sa. m.) 


Media annua: 52 


i Bacino: PIAVE 
| Stazione: ANSIEI a AURONZO {m 864.00 s. m.)} 


G|F|M|a|M|G|L|A|s|O|N 


Media annua; 98 


i 13 — 


—— nu 


Tabella I, — Osservazioni idrometriche giornaliere (em). | Anno 1957 


Bacino: PIAVE © Bacino: i PIAVE 
| Stazione: PIAVE a BELLUNO (m 330.00 s. m.) Stazione: CORDEVOLE a CAPRILE (m 999.00 s. m.) 
| vue 
I ESESES A_| M L s|L|A Dar D 
| 1 1 100| 129 
2 » 101| 133 
3 90| 103| 140 
4 87 | 106) 136 
5 B8| 100) 133 
6 88| 107| 126 
7 92 106| 121 
8 92} 109] 117 
| 9 95 | 107| 113 
10 94| 107| 109 
11 41|.107| 108 
12 95! 110] 107 
13 98| 108| I06 
14 98} 107| 110 
15 99) 104] 114 
16 100 | 104| 118 
17 102 | 105) 126 
18 104 | 106| 120 
19 105 | 105| 124 
20 105 | 107| 131 
‘21 109) 128 
22 109 | 130 
23 110 | 126 
24 113 | 125 
25 114| 126 
26 116 | 142 
27 118 | 137 
28 118] 132 
29 120 | 131 
30 124 | 130 
dl LIT 
Madia 99) 109] 124|" 
Media annua: 106 
Bacino : PIAVE Bacino: PIAVE 
Stazione: MIS a PONTE SANT'ANTONIO (m 385.00 s. m.) Stazione: PIAVE a SEGUSINO {m 200.00 s. 
G|F|/Mm|a|m|G|L|ja|s|O 
1 116 | 113 | 127 "l 135) 162] 158 131 | 120 
2 180 | 112] 125 140 | 161) 166 130 | 120 
3 148| 111] 122 Mo} 1AT| 161) 162 132 | 116 
4 137| 111] 120 152 | 173| 158 128 | 115 
5 130 | 112) 120| 1 148] 175| 150 124| 114 
6 148 | 1771 147 122} 113 
7 143| 175] 150 123 | 112 
8 141 | 187| 151 122 | 113 
9 1| 140] 185] 154 120.| 113 
138) 205| 159 119 | 113 
131| 189| 170 120 | 11% 
131| 171| 168 123 | 112 
128| 226| 151 124 | 112 
131| 188] 148 124 | 111 
132] 174| 150 183 | 110 
134 | 166| 158 123 | 109 
142 | 159] 150 120| 110 
142 | 220) 14é 118| 110 
139| 210| 155 117| 111 
139| 194] 262 117| 112 
1358] 194] 203 116| 124 
157 | 180) 200 115| 121 
i 153 | 194| 194 114| 14 
150) 195) 176 112 | 135 
147| 200| 160 112 | 127 
176 | 198 175 114 | 125 
178 | 185) 160 114| 123 
170) 1863| 158 111 | 121 
167 | 181| 167 110 | 118 
164 | 156| 170 109| 117 
162 157 116 
121] 124| 123] 134] 147| 184] 165| 146| 120) 117 


Media annua: 140 -:’ 


Tabella I, — Osservazioni idrometriche giornaliere (cm) | Anno 1957 
Bacino: PIA VE | 


Baciiso: SILE i 


Stuz.: PIAVE a NERVESA DELLA BATTAGLIA (m 77.54 sm.) i Stazione: SILE a CASIER (m 4,00 a, mo) 
= Lat ; i lc) - 

\lr|m|]a{Mm[|eclt|la|ls|o|n|n clirimIla]|jxm|elktlal|ls]|o{qnw D | 
i 1 18 6 8 
SEM: 8] 7 
3 40 bi Li] 
4 | 25 5 6 
DEE i 5 
6 17 4 5 
7 12 4 4 
8 11 4 d 
9 10 4 4 
10 10 3 4 
11 11 3 5 
12 9 - 3 
13 9 Li F- 
14 12 | 17 2 
teche: 1a | 3 
16 | 13 | 27 » 
17 16 | 17 Pi) 
18 12 | 26 Dî) 
19 9 | 45 Di 
20 8 | 24 » 
21 1|te n 
22 71 |53 tO 
23 IG 1-12 » 
24 8 | 22 » 
zo 6 | 15 » 
26 8 | 15 1) 
27 6 | 17 » 
28 610 | » 
29 fi w 
30 6 | p 
3l [i] » 
Medie | 13 | 17 » 

Media annua: 77 Media anna: -» 
Bacino: SILE E] Bacino: BRENTA 
[Stazione; SILE a TREPALADE (m -0.31 s. m.) $ Stazione: LAGO DI CALDONAZZO a TENNA - (m 458.11 a. m.) 


clrj]m]la]m[|e]lt]a|s]o|[n[p| elL]a]s[|o|n]p 


130| 102) 101| 100] 108| 114| 108] 116| 129| 133| 113| 105 
120| 109] 113| 101| 115| 127| 133: 115] 108 
115| 104| 108| 97) 114| 133] 127} 127| 107 
103| 101| 132| 100| 118) 133) 128] 128| 115 
88l 98| 134| 99) 117] 130) 136| 129] 115 
86} 109| 140| 102| 117| 132| 132] 146| 120 
93| 105) 129| 107| 118] 131| 132| 159] 125 


3 06 =i 0 a obi 


=—— == | -—_,——__[_ ee== |. -_—__l----| _—_— 


Media annue: 118 o Media annua; 55 


l'abellu 1. — Usservazioni idrometriche giornaliere (cm) Anno 1957 

Bacino: BRENTA Ì i Bacino: BRENTA | 
Stazione : LAGO DI LEVICO a LEVICO {m 439.73 a, m.) Stazione: BRENTA a LEVICO (m 437.00 s. m.) 
c|F|M]A|m|G|L]a|s|o|n|p 


86 1 26 22 | 21 | 26 
86 2° 26 22 | 21 | 24 
86 3 26 22 121 | 24 
87 4 26 22 | 20 | 24 
B7 5 26 21 | 20 | 24 
87 6 26 21 | 20 | 24 
87 Li 26 20 | 25 | 24 
88 8 | 26 zo | 32 | 24 
88 9 26 zo | 41 | 23 
88 10 24 20 | 84 | 22 
88 11 33 20 | 58 | 22 
88 12 33 20 | 34 | 55 
88 13 30 20 | 32 | 20 
88 14 30 zo | 32 | 52 
88 15 30 20 {32 |40) 
88 16 28 21 | 32 | 40 
BE 17 28 21 | 32 | 40 
88 18 26 21 | 34 | 38 
39 19 25 20 | 32 | 36 
29 20 22 23 | 51 | 36 
89 21 22 26 |31 | 38 
89 22 30 24 | 30 | 37 
39 23 30 24 [30 | 37 
88 24 29 24 | 29 | 36 
29 25 29 24 | 29 | 36 
ss 26 28 24 | 28 | 34 
Li) 27 28 24 | 28 | 34 
sa 28 27 24 | 27 | 34 
39 29 27 23 | 26 | 34 
s 30 27 21 |26 | 34 
31 27 21 33 
Medie 27 22 |31 | 35 
Media annua: 97 1 | ‘ Medix annua: 
Bacino: BRENTA Bacino: BRENTA 
Stazione: BRENTA a BORGO VALSUGANA (m 375.00 s. m.) È Stazione: CEGGIO a MASO COSTI (m 870.00 s. m.} 


Ge[F|M]A|M[el 
12 | 20 | 24 


SLLLLELLLE 


Media annua: Media i annua: 23 


=È=——@——@@1@l» —P@@@@—_—_—_—_———_———@———_——__— —_————— 6 —— ———_—— ++ —+—__—— —_——_É& 


Tabella I, — Osservazioni idremetriche giornaliere (cm) Anno 1957 


Bacino: BRENTA 
Stazione: CISMON x PONTE SAN SILVESTRO (m 580.00 a, m.) | 


Bacino: BRENTA 
Stazione: BRENTA a OSPEDALETTO (m 301.69 s, m.) 


GIF|M|,JA|M|[|G|L]|A 


1 B | 24 | 38 | 47 | 42 | 35 1 
se 8 |26 | 39 | 47 [40 | 34 2 
| 20 8 |27 |44|44|38 | 32 3 
| 15 8 | 28 | 43 |60 | 34 | 30 4 
14 8 | 27 |40 | 60 |32 | 30 5 
12 8 |28 | 40|58 |30 | 29 6 
| 18 8|31|38|50 | 28 | 28 7 
13 8 |31|38 |50 | 26 | 28 8 
12 8 |29|37|56 | 25 | 28 9 
11 8 |29 [36 | 57 | 28 | 27 
Ll 8 | 34 | 34 |54 {60 | 27 
10 a |38|33|60|46 | 27 
10 a|35|32|60|39 | 27 
y 
U) 
9 
9 
9 


fasi Giani nni 


fi 
- 
ll 
al -]e mec eil ori a ning gn 


TTT | o arl | —__[___[|____[_ ———»@@&&©* = fono. |] — — | 


Media annua: 49 


Bacino; BRENTA 
Stazione: BRENTA u BARZIZA (Bassano) {m 105.23 s. m.) 


Media annua; 31 


Bacino: BRENTA 
Stazione: BRENTA a SARSON DI BASSANO (m 111.55 s. m.) 


A|M/|IGiL|A|Ss|[o{N:'D G|\|F|M|AlM/[GIL[IaA{[sJo|nN|[D| 
28 | -28| -15) -28| <T0| «70 EB 1 71| 70 94° 111| 108| 101| 74 | 95 75] 686 
-10| -35) -38|] -40] -70| -43 -271 2 | us| 70 111 9 

-B| -54| -40| -54| -38| -70 -28 3 103| 70 
-10 18 -60| -54| -38| -70 -30 4 BI | 72 
-12 12| «60 -54) -65] =70 -35 5 82}; 73 
=—10 T\ 64| -54| -70|-70 -J5 6 67| 72 
10 5 -64| -54| -70| -72 -28 7 TT| 12 
-15 | id] -54| -68B| -T72 +28 E 78) T3 
-17| 43|-56|-S4| -68| -70 -30] 9 TT} 69 
28 38 | -50| -20| -70| <T70 -40 T8| 72 
-30 12} 60| 25] <T70| -70 -JU Tel 69 
-30 B 32| -40| <70| -T70 10 75} 70 
-30|  5| -10| -40| -70] -s 170 58| 70 
-30 Z| =28| 20] 70) -70 130 73| 74 
-30 4| 18] -40]| <T70!| -70 50 T4| 74 
25 ò 35 | -40| <T0i -70 Z6 T4| 75 
=25 Le] 16 | =44| -T70| —T72 15 
-30| 48] -5| -44| 70! -72 15 
-30| 28| 68| -5! 70) 72 15 
=dé 15| 170 12) -T70| -TZ 10 
-32] 8| 84l S5|-70| -70 10 

55 7 58| -8| -70| -G8 =]0 

19) -5|] 34] -8| -70)| -25 -15 

12] 3] 20] -10| -70| -46 -15 

15| 19] 9|-25] -68| -65 -60 
38] S5| 3|-25/ -6gl -65 -64 
L't4 -5| -10| -40| -69| -T0 15 

=10| -15| -65| +T0| -T2 -15 

19/ -13| -18|] -68| <«72| -72 -12 

10| -15|--18) -70] 72) 73 -15 
= -l17| =70 -T8 


I 


if 


-1| -37| -68| -67 | 116] 126| 119 


Ì 
Media annua: 99 


— 33 — 


Tabella I. — Osservazioni idrometriche giornaliere (em © Anno 1957 


—  —__—kttmiiP__3t = 


Bacino: BRENTA 
Stazione: BRENTA a LIMENA (m 14.24 s. m.) 


Bacino: BRENTA 
| Stazione: BRENTA a BASSANO DEL GRAPPA (m 102.50 s. m.) 
ele|mlia[m[6|t[|a]}]s]o[|n|[D 


Giorno 


+5 to «ia bo 


Media annua: 70 


Bacino; BRE NTA 
| Staz.: MUSON DEI SASSI a PONTE PENNELLO (m 14,03 s.m.) 
+ »wrmtrwtmr_r—i©iiim<i(([\_L\u 


L]|a|sto|N|D 


Media annua: » 


Bacino: BACCHIGLIONE 
BACCHIGLIONE a VICENZA (m 27404 s. m.) 


Giorno 


> dida 


Tabella I. — Osservazioni idrometriche giornaliere (cm) Anno 1957 
- = - È —r—.-.. rr x 
Bacino: BACCHIGLIONE 


Bacino: BACCHIGLIONE 
Stazione: ASTICO a FORNI VAL D'ASTICO (m 315.00 s. m.) Stazione: POSINA a STANCARI (m 390.00 8. ma.) 


c|x|m]a|w]|e]L]a]S[0}x]D c[FIM]a]|m]e]t]als][o{n]p 


Giorno 


31 30 | 46| sol 1 | 15 {16 i 34 ie 18 | 43 22 | 26| 37 
39 33 | «| 40l 2 |37 | 15 40 | 46 | 27 | 42 22 | 26 
41 35 | 450 49] 3 [30 | 15 34 141 | 26 | az 21 | 26 
4i 36 | 45] asl 4 | 28 | 15 32 | 51 | 24 | 36 20 | 25 
40 35 | 4«4j 48] 5 {27 | 15 41 |48 | 23 | 34 20 | 25 
38 34 | 46l sal 6 | 25 | 15 37 |45|23 | 33 20 | 50 
40 32 { ms[ 47] 7 [26515 36 | 42 | 22 | 33 20 | 86 
40 31 | 100| 47] 8 | 24 | 15 33 | 45 | 22 | 33 20 | 74 
39 31 | 91] sél 9 | 24 | 15 32 |so | 22 | 32 20) 70 
30 | 161] 46] 10 | 23 | lé 31 |58 | 24 | 32 20 | 142 
30 [| 1251 a46l 11 | 23 | 16 29 [sz |53 | 32 20 | 119 
29 | 95] 4ol 12 | 22 | 15 31 [50 | 39 | 31 19 | 82 
23 | s4ajuiso| 13 | 22 | 16 27 [50 | 34 | 31 19 | 73 
28 | 77] 103] 14 {21 | 17 27 | 48 {36 { 31 18 | 67 
27 | 71| 73] 15 [21 | 17 27 |45 134 | 32 18 | 63 
27 | 68| 62] 16 | 20 | 17 27|45 |40 | 31 18 | 60 
26 | 65) sal 17 | 20 | 17 27/41 |42 | 31 18 | 57 
26 | 62] 49| 18 {20 | 27 27 |49 (39 | 30 18 | 55 
26 | 61| 46| 19 | 19 | 29 26 |46 | 58 | 30 18 | 53 
27 | 59) 43) 20 | 18 | 29 27 {46 | sa | 30 18 | 52 
35 | 58! dol 21 [183 [31 32 | 41 | 68 | 36 23 | 50 
57 | 57] 40] 22 | 18 | 30 43 |40 | 63 | 29 25 | 50 
so | 56| 38) 23 | 17 | 28 41 | 42 | 58 | 28 3 | 49 
54 | sal 37] 24 |17 {27 39 |37 |54 | 27 33 | 42 
53 | sal sél 25 | 17 | 26 43 |35 [52 | 28 31 | 40 
53 | sal zél 26 | 17 | 26 Té |34 [50 | 27 30 | 39 
52 | sel 36l 27 | 17 | 28 64 |33 | 49 | 27 30 | 39 
s2 | sul ssi 28 | 16 |2 51 |31|48 | 26 29 | 38 
so | s1| 35] 29 { 16 52 {34 | 46 | 26 23 | 38 
48 | So] 34| 30 [ 16 52 [34 | 45 | 26 21 | 87 
47 32 31 {16|. 48 44 | 26 26 
37 | 680 510 Medie { 21 | 21 38 |44 |41 |31 23 | 55 


Bacino: BACCHIGLIONE S 


Bacino: BACCHIGLIONE 
Stazione: ASTICO a SEGHE DI VELO (m 254.89 s. m.) 


Staz.: TESINA VICENTINO a BOLZANO VIC. (m 37.62 sim.) 
{G|F|M|A|M]|G|L|a|s]o]|N[D] 


Media annua: 48 Media annua: 34 | 
Ù isp cgzani | 

Ì 

| 

| 


-18] -16] -27| -9/ -20| -24| -36| -39| -36| -32 -28| -I5| 11 
-19| -16| -11]| -12| -21] -26| -37| -39| -35| -34 -18| 19) :-7| «19 «28! -t1{ 11 
-20) -26] -11] -14| -211 -26| -37| -39| -38| -34 -11| -15] -10] -15| -301 -10| -13 
-20) -16] -12] -2/-22] -24| -37| -40| -38| -35 -14| «11| -10} -11| -32| -10| -11 


0| -23| -26) -37] -40| -38| -36 
-G| -23] -28| -38] -40| -27] -36 
-10| -22] -30]) -38| -40| 49] -36 
-b| -22| -29] -34| -4l| 28| -37 
21| -23]| -30]| -35| -41| 18| -39 
16| -22] -30| -37| -4I| 90] -39 
hi) 4|-30| -38| -4l| 69| -39 
3 -8]| -30]) -38| -40|] 28] -34 
4| 16) -31]| -58] -40| Il! 119 
-1| -16| -32| -58]| -«] 1| 55 
-6| -171 -32| -38] -éI1| -6| 20 


-13) -11| -13|} -16| .30| -12|-11 
-10| -13| -15) -12] -27] -13| -13 
-10| -13| -10|) -8| -30| -10| -13 
-10| -12] -10|] -5| -28 5] =10 
-12| -11| -11| 20| .28 8| 11 
-12| -14| -13] 28| -27| 10| -11 


-11| -11| -11| 25| -30 0| -14 
-11| 14 -10| 13) .31| -5| -12 


(DIRO NS ANN 
h3 è =» bi 
= sul sl 
Fb: 
bo ba B5 bI 
Ceo-l4Jj 


-28| -2 6| -I8| -10/| -15| -9| -36| -#0| -29| -28| -25 
-28| -19| -4| 17] -7| -16| —14| -36] —40| -33| -28| -26 
-28| -19 9| -18|] 40) -18| -17| -35] -39| -34| -28| -24 
-26 | -18 1| -18| 30) -18| -19] -36] -39| -35| -29| -28 
=27| -18; -&| -I8| 16| -19] -20] -36| -59| -34| -30| -28 
-27 -11| -18 6| 19] -21| -37]| -39) -35/ _3l| -29 
=27 -12| -18] -1| -19| -22] -36| -40| -36| -32| -24 
-l4 -6 -24] -36 -35 20 
-14| -13] -9| -6| -12| -31| -38| -38| -10 


Media annua: -20 


Tabella I. — Osservazioni idrometriche giornaliere (cm) i i Anno 1957 


% °° Bacino: BACCHIGLIONE “Tx l ===—=—=— Bacino: BACCHIGLIONE — : 


Bacino: BACCHIGLIONE 


Stazione: BACCHIGLIONE a LONGARE (m 20.70 a, m.) È Stazione: BACCHIGLIONE a MONTEGALDELLA (m 15.06 s.m.), 
Lelr|m}a[m]|ej|jLt]lals|o|n]|p e]r|m]la|m|clytla|s]o|N]|D| 


151 37| 58 1 

48| 38) 97 2 

50| 31] 54 3 

22| 26| 96 4 

41| 29| 87 5 

I0| 59} 75 6 

63| 41! 60 T 

46| 301 94 3 

TT) 32| 99 9 

71| 22) 127 10 

196) 37) 9% 11 
115| 38] 97 12 
141} 30) 96 13 
108| 46| 85 14 
80| 43] 63 15 

66| 40) 76 16 

SB| 41| 57 17 

75) 43] 106 18 

60| 33) 95 19 

46| 53| 93 20 

91] 48| 68 21 

T4| 98| 50 22 

50; 92| 77 23 

38| S7T| 36 24 

40| 55| 12 25 

44| 193] 10 26 

49| 196) -1I 27 

69/121] -9 28 

38} 104| 60 29 

47| 101] 62 30 

54 31 

66| 60| 69 Medie 


Media annua: 48 i È ‘Media annua: 43 


Bacino: BACCHIGLIONE Bacino: BACCHIGLIONE 
Stazione: BACCHIGLIONE a SAN MARCO (m 15,91 s. m.) Stazione: TESINA a PONTE PEDAGNI (m 14/00 s. m.) 


Fim]a|Mm|/GiL|a|s|]o|n[Db clirimila{m|e|L|a|s|o|N{[D 


-258 |-257 |-250 |-247 
-255 |-257|-252)-246 
-255 |-255 |-251|-246| 
-256 |-253 |-245 
-251 |-252 {-247 
-260 |-244 |-245 
-256| 10|-245 
-256 |-145 |-248 
-255 |-170 |-247 
-256 


Giorno 


ji G 


-254 1-266 

-267 

-267 
-265 |-269 
-267 |-265 
-274 |-265 
-221 |-267 
-210 |-269 | 


a dei na labii 


-256 
-254 
-252 
-251 
-252 
-252 
-254 
257 
-255 
—250 
-198 
-202 
-235 
-250 


-259 |-250 


Media annua: 93 


Media annua} 231 


—rrr——__r ici =—11RO:@>6 eee eee —_—=—= -—— —— 


Tabella I, — Osservazioni idrometriche giornaliere (cm) Anno -1957 


| | Bacino: BACCHIGLIONE Bacino: BACCHIGLIONE 


[i 
Stazione: BACCHIGLIONE a BASSANELLO (m 10.61 s. m.)| £ taz.: CANALE PONTELONGO a BOVOLENTA (m 144 sm.) 
w N|D 
1 130] 19 
2 -31| 117 
8 44| 15 
4 134| 27 
5 -42| 62 
6 -25| 123 
LI 122] 26 
8 167| 3M 
9g 26 | 120 
10 145| 41 
11 353| 35 
12 256] 69 
13 125 | 221 
14 81| 366 
15 170| 330 
16 0| 210 
17 68| 170 
18 148 | 153 
19 54| 119 
20 25] 130 
21 19| 92 
22 128 | 108 
23 22| 128 
24 33| 44 
25 132] 39 
26 -11| 47 
27 -18| 132 
28 -21| 82 
29 122 | 117 
80 24| 135 
831 11 


106| 107| 105 


Medie | B4| 108) 79) 151) 100] 125) 87] 64| 59) 31) 823| 109 


Media annua: 90 


Bacino: AGNO - GUA” 
AGNO a RECOARO (im 469.50 s. m.) 


Bacino: BACCHIGLIONE 
Staz,: CANALE PONTELONGO a PONTELONGO (m 0.73 s.m.) 


wb co-3 > ina who 


——++———r———_—_ezzf = f&aé [| --—|.____e-{ecaecec- e E eee 


Media annua: 21 


mu di 


Tabella I. — Osservazioni idrometriche giornaliere (cm) = sE Anno 1957 
Bacino: AGNO - GUA' I acino: AGNO. 


ee ([[q d dqLt(\rada.,u{i 


DU 


Bacino: AGNO -GUA' 
Stazione: GUA' a PONTE ARZIGNANO —— (m 8305 a. m)| | Stazione: GUA' a LONIGO (m 3113 s. m.) 


eir[mla|mjecilL|/alslo|n{[D 


40 | -45) -20| aso. | usc.| asc.| asc. asc 1 
-35 | -45] -25]| asc.| asc. | asc. | mo. 2 
-35| -45] -20] asc. | asc. | asc. ua. | 3 
-35 | -45) -10] asc.! asc. | asc. | asc.' aso. 4 
=35 | -—45| -15] asc, | asc.| asc. | asc. È 5 
| -B0}--40| 15] noe. | asa, | inse. | nuo. 6 
-30| -40| -20/ asc. | asc. | asc, | asc. 7 
-25| -40] -20] asc. | asc. | asc. | asc. 8 
=25 | -40]| —25] asc. | asc. | asc. | asc. 9 
-20| -40) -10]| asc. | asc. [nsc. | cao. 10 
10] -40] -20! -30) ase. | asc. | esc. ll 
Oi asc. | -20| -35| asc. | asc. | use. 12 
-10 | asc. | -20]| -40| asc.| nsc.| asc. 13 
15 | asc. | —25 | aso. | asc.| asc.| asc. 14 
=20| asc. | 25 | asc. | asc. | asc. | asc. 15 
-20| aso.| -25] +25] aso. | asc. | asc. 16 
-25 | aso, | -25]| -25| asc. | asc.| asc. 17 
-25 | asc, | -10| -50]| asc. | asc.| neo. 18 
-30 | asce. | -15| -35] asc.|asc.| naso. 19 
-30| asc. | -15| Dl asc. | asc. | asc. 20 
-30| asc.| -20| -10! aso.| asc.| asc. 21 
-35 0| 20] -20) asc. | asc. | asso. | 22 
-35] -10] -25] -25] asc. |asc.| 10 23 ì 
-35| -15] -25] -251 aso.|asc.| -301 24 | 
-40| -20] -30| -30]| asc. | aso.| -35 25 
-40|. 80) -30]| -35) asc.[nasc.| -40 26 
-40] 0) -35]) -40) asc.|asc.| -40) 27 
45 0| -35] -45) asc.[asc. | -40 28 
-£5| -10|] -40|asc, | asc. | asc. | -45 29 
-45| -15|--45|aso. | asc. | asc. |nsc, 30 
-20 |nsc. | asc. asc. 31 
-29| n | -23| » » » » Medie 
Media annua: » 
Bacino: AGNO - GUA’ " Bacino: AGNO -GUA° 
| Stazione: GUA' a COLOGNA VENETA (m 20,66 3, m.) k; Stazione; FRASSINE a BORGO FRASSINE (m 17.28 s. m.) 
GIFIMIA(|M so ° [clr[m|alm[ec|Llals[{o|niD 
-15 1 |-230|-250|-240|-250 -258 |-250 |-260|-260| 
-16 3 -80 |-248 |-#30 |-250 255 |(-247 |> 
-16 3 |-170]|-255]|-250|-252 -257 |-247| 
-16 4 |-200]|-250 |-235 |-255 -—256 |-250 
-18 5 |-215]|-250|-240|-255 255 |-250 
-15 6 |-240|-240]|-245 |-256 -253 |-247 
«17 |- 7 |-260|-240|-246 |-260 -—255 |-245 
+15 8 |-255|-245]|-248|-225 -260 |-255 
-16 9 |-260|-245|-250/-170 —255 |-250 
-15 10 |-225|-255|-255|-160 -258 |-250 
-16 11 |-230|-250|-250| 130 -255 |-255 
-17 12 |-240!-249|-247 |-100 =257 |-255 
+17 13 |-245]|-249|-250| -50 -260 |-254 
-]B 14 |-250|-250|-255|-100 2065 |-255 
-16 15 |-250|-215|-256|-150]-240 -265 |-260 
-16 16 |-246|-160]|-258|-180 -255 |-260 | 
-17 17 |-245|-215|-260 |-200 -257 |-258 
«21 18 {-245|-225|-245|-215 -255 |-254 
-19 19 {-240] -80]|-250|-225 -254 |-250 
«17 o |-250|-150]|-253 |-230 -255 |-257 
-18 2] {-245|-100|-255|-230 -257 |-250 
60 29 |-245]|-100]|-260|-233 -260 |-255 
L'] 23 |-240|-180|-260|-235 255 |-245| 
-8| 24 |-243/-200|-265|-235 255 |-216 
41 25 |-230)-225|-255 |-238 | (254 |-254 |-250 |- 
et? 26 |-230;-230|-255 |-240 5 |-250 |-250 |-235 
153 " 7 |-2351-230|-256 |-243 -256 |-246 |-230 
91 28 |-240/-235|-256|-245 257 |-233 
SR 29 |-243 -255 |-243 -260 |-254 
39 30 |-245 -255 |-246 -250 |-255 
23 31 |-245 260 | 255 
12 i i 23 Medin 233 !-215|-251 |-201 -256 |-249 
Media annua: 0 Media annua: + 225 


— 39 — 


Bacino: AGNO - GUA' 
| Stazione: FRATTA a VALLI MOCENIGHE 


iG|F\M|A]|M 


P-220 |-200 |-188‘-214 | .175 
L160|-202 |-187!-213(-171 
120-204 |-190 |-210|- 
‘125 |--205 |-192 | -215 

208 =2168 

-211 |-195 |-212 

-207 


-206 1-196 
L- 
| 


ciLlIa|s|o] 


-54 |-152|-100 |-179 |--167 
-67|-167| -94|-179 
-83|-172| -85|-183 
-178} -78-187 
-184 | -87|-186 
-189| -B0|-189 
-195| -92|-190 
-198 |-110 |-190 
-207| -83|-194 
-215| -671|-197 
-180| -75|-195 
-145| -67|-198 


-210 
-212 


-126 (-170 
=130 |-160 
-132 |-162 
-128 |-156 
-130 |-162 
-134 |-165 
-175 


31 |- 


-203 |-136 


-119| -96|-134 


Media annua: - 149 
Bacino: AGNO. GUA' 


=220 |-314 
-221 |-317 
-220 |-317 
-224 |-318 
-212 |-311 
-248 |-205 |-301 
-243 |-213 |--305 
-250 |-200 |-300 |-310 
-183 |-199 |-307 (-292 
-209 |-196 (-309 |-301 
-224 |-196 |-308 |-277 
240 |-215 {-316 |-251 
-251 |-218 |-302 |-232 
-260 |-220 |--306 |-251 
-269 |-223 |-297 |-272 
-261 |-252 |-280 |-228 
=262 |-259 |-296 |(-291 
-262 |-261 |-283 |-293 
-235 |-277 -301 


-320 
-317 


Media annua: - 263 


-—321 |-198 
=320 (-217 
-320 |-229 
-319 |-248 


Tabella I. — Osservazioni idrometriche giornaliere (cm) 


(m 724 s. ny) 


N|D 
-142 |-175 


-167 | -140 |.174 
-170 |-141 |-176 
-168 145 -173 
=171|-147 -172 
-175 | -143 
-172 |-130 
-174 |-126 
-178 |-120 


-170 
-167 
-165 
-160 
-163 
-164 
-162 
-158 
+159 
-156 
-153 
-150 
-143 
-140 
-106 
-120 
-132 
-145 
-148 
-146 
-l 49 
-155 
-160 
-166 
-169 
=170 


—124 |-156 


: GORZONE a TAGLIO ANGUILLARA (m 4.12 s. m.) 


-255 
=257| 
-261 
-269 
-275 
-278 
-272 
-290 
-295 
-298 
-303 
=302 
-295 


Led e 


Giorno 


o e A La 


Stuzione: GORZONE a STANGHELLA 
F|Mla|/M|/Gc|L|Ial[5 


Stazione: GORZONE a CA' DOLFIN 


Anno 1957 
Bacino: AGNO -GUA” 


(m 541 a. m.) 


D 


G O | N 
L| 
=274 |-243 |-184 |-277 |-238 |-147 |-252|-194 |-266|-232|-242 |-243| 
230 |-247 |-180|-276 |-238|-172 |-257 |-195 |-277|-233|-241|-250| 
-82 (-248 |-199|-273 |-219|-178 |-267|-198|-277|-242 |--248 |-250| 
124 |-255 |-210 |--267 |-223 |-174|--279 |--202 (-255|-246|--247|-2531 
-160 |-257 |-220/-270|-230| -98|-285|-208|-260|-250|-245|-256| 
-192 |-259 |-228 |-270 |-216 |-104 |-286 |-211|-270|-250|-240 |-256| 
210 |-260 |-232 |-264 |-198|-124 |-289 |-214|-270|-253|-236 |-258| 
-220 |-260 |-234 |-254 [-198|-154 |-298 |-214 |-274 {-258|--112|-258]] 
-232 |-261|-242|-121|-210|-154|-306 -274 |-258 |-134 |-260 
-338 |-263 |--243 |-100 {-217 |-153|-306 -276 |-262 |-120|--257 
-240 |--260 |-245|] 17|-219|-134|-306 6 (-262| 177|-259 
-244 |-251 |-254| 55/-229/-148|-252|-185|-278|-265] 110!-256 
=251 |-251 |-259| 72|-232/-160|-209|-186|-282|-258| 18/-164 
-253 |-248|-261| 43]-232/-170|-198 -58| 118 
-253 |-226 |-261 -232 |-184 |-206 -259|-124| 5 
--253 |-178 |-262 -234 |-194 |-217 -274 |-256 |-162| -68 
-254 |-166 |--263 236 |-215 |-215 -244 |-256 |-185 |-132 
|-260 |-190 |-260 -220 |-212 |-167 -249 |-256 |-200 |-172 
272| -65|-267 -218|-136|-174 -258 |-201 |-184 
272] -84/-271 -218 |-167 |-180 --258 |-211 |--208 
273 (-117 |-277 -219 1187 |-117 -255 |-221 |-211 
-275| -80!-278| -219 |-196 |-147 [-104 -252 |-224 |-214 
275| -90/-278 -150 |-206 |-164 |-175 |--216 |-226 |-221 
270 |-128 |-280 -151|-213 |-180{-198 172 |-226-221 
-261 |-161 |-280 -178 |--218 |-185 [-205 -236 |-226 
-244 |-174 |-280 -175 |-233 |-196|-210 -238 |-232 
218 '-189 |-277 37|-233|-203/-210 -238 |-234| 
-197 |-158 |-277 4 |--233 |-198 [-212 -241 |-258| 
-212 -277 -45 |-236 |-198 |-212 -241 |-215 
-231 -271 -87|-241 |-193 |-216 -242 (-201|| 
-238 -271 -121 -240 -208 
-233 |-198 |-252 -186 |-176 |-223 |-196 -240 |-175 |-203 


Medin annua: - 210 
Baeino: AGNO -GUA' 


(m 2.02 a m.) | 


ciriMmlialmie]Lials[o[|N]|D 


-65 |-149|-128 (-147|-138|-127[-155| -68|-154| » |-171]-197| 
-65 |-157 |-136 |. 135|-137 |-140|-168]| -731-1631-132|-173|-172 
-BE |-160 |-148 (-1357 |-135 |-153|-131| -75|-147!-147 |-176 |-178 

-100 |-164 |-143 |--148 |-150|-159|-110| -87|-162|-152|-146|-172 

-121|-173{-146 |-175 |-154|-132|-103| -70|-165|-134|-145|-172 

-132 |-180 -154 |-185 [-133|-119|-102| -701-155|-142|-126|-158 

-152 |-187 [-152 |-191|-174|-131|-100] -70(-150!-140|-121|-151 

-168 |-194 |-165 |-153 |-168 |-139|-105| -84 -149 |-143 -B8 |-139 

-182 |-195 |-175 |-135|-165 |-132|-108 | -68 138 |-131 -99 |-114 

-183 |-197|-173|-112|-163|-125|-111| -68/-141!-132| -451-125 

-149 |-188(-167| -92-159'-108|-112] -70(-141|-135| 26|-126 

-181|-163(-170| -10/-157|-112|-107| -63/-131|-137| 29|-130 

-171|-152|-169| -9/-152/-107| -71| -66|-122|-140| -33| -88 

-103 |-140|-168| -13|-142|-118| -63| -63/-138|-147| -30| è 

-123 {-158 -141 |-129| -70| -62|-142|-161|-118! -31 
-136 |-114| -68|-156!-169|-144] -64 
=-144 |-144 | -&6/-159|-179|-156| -T9 
-154 |-135| -58|-160|-185|-132{-112 
-127 |-129| -59|-167|-182|-131|-126 
-133|-132| -62|-166/-176|-116|-132 
-143 |-106 | -61|-165|-144|-128 |-144 
-1451-119| -66|-157|-128!-134 |-144 
-146 |-120 | -66|-146 |-101 |-135 |-124 
-143(-118| -72|-131/-113|-127|-121 
-137 |-118 | -63|-126 |-111 |-138 |-128 
=124 |-122 po |-123|-114|-147 
-145 |-126 » |-139|-166|-158 
-144 |-101 o |-144|-173!-156 
-140 [-129 » |-154|-179!-166 
=—142 |-132 n |-158|-156 |-160 

|-n -154 
-126 |-134 |-114 -121 (-131 


Media annua: >» 


Tabella I.. — Osservazioni idrometriche giornaliere (em) Anno 1957 


—_——— rr 


Bacino: AGNO. GUA' Bacino: ALTO ADIGE 
| Stazione: GORZONE a MOTTACUORA {(m 1.18 a. m.) Stazione: ADIGE a GLORENZA {m 911.00 s, m.) 
s|o}|N|{[D 
| =65| -B7 1 43 40 |.38 
458] -T8 2 42. 40 | 38 
262 | 76 3 42 | 40 | 37 
i -53| -82 d 41 40 | AT 
-62| -94 5 40 39 | 36 
-f5 |-108 6 .| 40 39 | 36 
-90 |-120 T 40 39 | 36 
115 (-127 8 | 40 40 | 36 
136 |-130 i sU | 40 4] dé 
140 |-140 È 10 40 50 [368 
110 |-120 i .| 40, 64 | 316 
120 |-100 12 39 52 | 36 
=712| =75|-102 13 .| 39 50 | 40 
-5| -60 14 38 145 | 45 
MT 50 15 40 38. 40 | 44 
| -37| -33 16 40 sa. 40 | 44 
0| -32 17 40 38 40 | 43 
35] -10 18 40 40 40 | 43 
65] 53 19 40 . 40 40 | 43 | 
=Tl; -70 p1] 40 .| &l1 40 | 42 
| -94| -65 21 40 4l. 140 | 42 
(105 | -70|-105 22 40 43 40 | 42 
}-95| -78/-110 23 40 43 40 | 42 
103 | -76 24 40 43 39 |4l1 
100] -82|-100 25 40 40 39 | 40 
| -93 -96 26 40 40 38 | 38 
-92| -76 F4) 40 40 sa | 38 
108 | -78|-104 ze 39 40 JE | dé 
-95 29 40 41 da | 36 
i —93 30 40 41 38 | 36 
-T6 31 41 do 
-T79| -B1 Medit | 60 40 41 | 39 
Media annua: 45 | 
Bacino: ALTO ADIGE Bacino: ALTO ADIGE 
Stazione: ADIGE a LASA 9 a. Stazione: ADIGE a TEL ‘ (m 506.12 s. m.) 


[a|m|Ge|L|a[{Ss|oO|N 


‘| 359 
161 
161 


169| 172 


* Media annua: 159 Media annua: 


Tabella I. — Osservazioni idrometriche giornaliere (em) uv e Anno 1957 


— Pri e =_= 


Bacino: ALTO ADIGE 


| Stazione: PLAN a BAGNI PLATA (m 1000,00 s. m.) 
clelm[la[|m|c | L|A |s|o|N]|D D 
lag | 5| 7|37|50| 65| 104] 73|65 (37 |32 | 30 1 6 fi | 
:43 | 1 35 | 48 | 67| 101] 75] 67 | 36 |35 | 32 2 7 9|8|2 
i 11 B 34 | 46 68| 100] 78 35 |37T | 3l 3 7 B B 2 
12 | 6 35 | 45 | 68| 98| 78|68 | 34 | 38 | 32 4 5 ASI 1 
14 | 5 33 | 42 | 70) 96l B0| 68 | 34 | 40 | 31 5 5 SIA RI 
12 6 32 | 40 Tl| 94| 82| 66 | 33 | dl | 30 6 7 6 | 47 1 
13 | 7 31 | 41 | 69) 95| 8&5|65 |33|52 | 30 7 E] S |3 | 1 
12 | 4 31 | 43 | 73] 93] eejéa |32 |e1|29] 8 7 6 |27| 0 
:13 | 5 30 | 45 | 88] 94| 90|65 | 30 | 58 | 27 9 6 6|22/ ol 
:12 | 8 29 | 46 | 100) 92| 94|63 |33 |s4a|za| } 6 6 |z2| 0 
li | 6 29 | 49 | 185) 90] 98/63 |31|51 | 27 5 6|zo | 0| 
j12 | 7 28 | 50 | 200] 88} 110| 62 | 30 | 46 | 26 5 6 |18 | -1 
10 9 28 | 54 | 132) B6| 115/61 | 32 | 42 | 26 3 5 {|{l& |-1 
130 | 7 26 | 63 | 108] 90| 130) 60 | 33 | 42 | 24 sl 3 S|15 | -1 
9 | 7 24 | To | 125) 93|120| 58 | 31 | 40 | 23 6 |-2 5|18 | -1 
8| 6 23 | 68 | 136) 97|100|56 | 30/40 | 22 | 16 | -8 6 1 3|12 |-1 
14 4 23 | 67 | 160| 100] 92] 56 | 32 | 38 | 22 17 -9 5 1 3 |12|-3 
13 | È 25 | 67 | 149] 115] 90|54 |31|36| 20] 18 | -9 S| 3 210 | -3 
13 | 7 26 | 66 | 138 120] 87/52 |30|36|21| 19 | -10 8|2 2|8|-4 
12 | 6 29 | 63 | 130) 135) 84|51|33 [35/23 | 20 | -9 10 | 4 «| 8|-4 
118 | 7 31 | 62 | 136| 140] 81/49 | 45 |34 |29| 21 | -9 ll | 8 18 | 7|-5 
i33 | 6 33 | 59 | 142] 120] 79] 48 |s1 |32 | 34 22 | -10 1|7 4|6|-6 
:33 | n 36 | 61 | 148] 100| 77|49 | 40 | 34 | 35 23 |-1l 4|6|-6 
: 10 9 37 | 64 | 160] 95] 75/48 |4l | 33 | 30 24 -]1l 12 6 | bi 
10 | 10 39 | 67 | 150] 92] 74/46 | 38 [34 | 34 | 25 | -12 0/|6|-6 
l12 | 8 39 | 69 | 132] 90] 76|45 |36|33 33 26 | -13 9|6|.5 
'11 | 6 40 | 68 | 120] 88] 74/42 |35 |32 |s2 | 27 | -13 8|6]|.5 
9Q| 5 43 | 65 | 117] 85] 72/42 |35 [31 |so| 28 | -13 | 8/64 
i 9 44 | 63 | 110| 82) 70| 40 |33|31|30| 290 [12 11 S| 
11 46 | 64 | 106| 80) 68/38 | 20 | 30/28] 30 | -10 1|4|.6 
112 68 TTI, 66 50 26 31 -10 7 fi 
bia | 7 32 | 57 | 117] 97] 86|56 | 34 |39 | 28 | Magie | -7 9 |13 | .2 


Media annua: 49 Media annua: 18 


Bacino: ALTO ADIGE Bacino: ALTO ADIGE 
Stazione: PASSIRIO a SALTUSIO (m 442.00 s. m.) Stazione: VALSURA a 3. GELTRUDE (m. 1400.00 a. m.) 


zr__—————eaa-—__yFr ‘—ee—=—__———@——@—@—@"@GS[| II 


Ljia|s|o|n'pnD A|Mm[|e|lL|a[|s[o|n|p 
56) 83] S5S6| 68 | 26 | 21 | 21 
66| 80) S4| 70 |26|25 [21 
To 77) 51/65 | 25 | 28 | 20 
34; T6| 47| 56 | 25 | 22 | 20 
85) T4| #5: 48 | 26 | 25 | 20 


ud 0 = a i 


9 144| 50} 126| 33 | 18 | 31 | 20 
; 9 135| ss|139|33 |17 |30 | 20 
: 9 128] S54| 106| 32 | J6 | 29 | 19 
8 112| 48| 92|32 | 19 | 28 | 19 
; 8 102} 63| 85| 31 | 24 | 28 | 18 
8 96 | 146) 75) 29 | 29 | 27 | 18 
Li 8 109) 112) 69|27 | 35 | 26 | 17 
9 116| 96| 66] 26 | 34 | 28 | 16 
9 134| 82) 62) 26 | 29 | 30 | 15 
(9 148| 75) 5s8|27 |27|31 | 15 
10 L50| 68) 57) 29 | 27 | 28 | is 
ll 129) 63) 55|30 | 26 | 26 | 15 
ll 108| 59| 53/33 | 26 | 24 | 16 
! 10 98| 56| s1|31 | 25 | 23 | 16 
: 8 90| 58| 49/29 | 23 | 22 | 15 
+ 86| 67] 53/27 | 21 | 22 | 15 
8 6l1| 62 20 15 


_————|acc rr rr —rPr—r———1r.| rr... rr ml 


10 | 18] 25 | 41 | 107| 69| 66) 37 | 24 | 32 | 18 


Media annua: 33 


Tabella I, — Osservazioni idrometriche giornaliere (em) 


Bacino: ALTO ADIGE 


: ADIGE a PONTE D'ADIGE 


(m 237.90 a, m.) 


Bacino: ALTO ADIGE 


Stazione: ISARCO a VIPITENO 
Mi [AM [GE 


Anno 1957 


(m 946.63 a, m.) 


F a|s|ojin|p 

246! 188 1 82 82 | 115| 118| 108) 132| 113| 113) 93| 92) 7 

258! 186 2 82 82] 115] 117| 112} 128| 112) 112] 98) 92) 86 

1 246| 184 3 8l 81| 115] 119] 126] 127| 110! 112) 98| 91| 86 

240 | IT6 4 8l 81| 115| 116] 138 lll1| 96| 9l| B6 

245 | 176 5 81 80; 114| 116| 129 110) 96] 91j| B6 

235 6 8l 80| 114| 117| 128 109| 96| 107| 86 
222 7 Bl 80} 115| 117| 135 109) 94| 106] B6 | 

| 233 8 8l 80] 115| 118) 131 107) 94| 104| B5 

230 9 80 80| 115] 120| 126 106) 921! 103] 85 

222 80 | &1| 114] 118| 129 106] 92] 102| 85 

Bl 81} 114| 120| 144 105) 91] 100] 84 

8] 81| 115] 119| 171 105| 91] 98| 84 

81 831 115] 117| 168 105| 91] 93| 34 

81 90| 114) 102° 156 105) 90| 96| 83 

Bl 98| 112] 108| 154 109| 90} 94| 83 

81 96 110] 118] 149 107] 96| 94| 83 

8Bl | 104 108 112 | 142 105) 9%6| 92| 83 

82 | 102| 108| 109] 140 104| 96] 91| 82 

82 | 108) Jos] 111] 138 103| 96) 91| 82 

82 | 112| 110| 118| 138 102 | 110) 90| 82 

82 | 113; 110| 115] 137 104 | 108| 89) 82 

112| 114| 148 108 | 106} 89| 82 

114 | 109] 155 109 | 104|) 89| 81 

117| 117| 166 108 | 102| 89| 681 

118| 109| 162 107| 102| 87| 81 

120| 110| 149 106 | 100| 87| 81 

120| 108| 141 105| 9T| 87/81 

123 | 108) 138 104| 96] #86| Bl 

126 | 107! 137 100| 94| 86/81 

128 | 105) 135 98| 94) 96] 80 

105 93 80 

212 | 173] 164| 171 113| 14l 106| 97) 93/83 


"Pacino = ALTO ADIGE 


Bacino: ALTO ADIGE 


re rue newr- —LLrrtcT=—trr.-m..É.s n1È1_7u E -©<- E EEEPÙ€py == 


Stazione: RIDANNA a VIPITENO (m 940.00 s. m.) È Stazione: ISARCO a PRA DI SOPRA (m 750.00 s. m.) 
gi SE TAI [dl] | 

Tear 

1 122 | 102) 116) 82 bb 

2 68 Gr 

3 TO | 66 

4 73 | 6T 

5 87 | 6T 

6 95 | 66 

T 91 | 66 

8 92 | 65 

9 85 | 65 

! 84 | 64 

82 | 62 

80 | él 

80 | 62 

79 | 65 

80 | 62 

79 | 61 

T7 | 61 

76 | 60 

T6 | 60 

T4 | 58 

72 | ST 

71 | ST 

70 | 57 

69 | 58 

70 | 59 

712 | ST 

70 | ST 

69 | 56 

68 | 56 

67 | S6 

s6 

77 | bl 


Media annua: 62 


iii n 


Stazione: 


de I I E fi fi poni fondi po fi fini pui fi fn podi pei fini pei i I O PE I O 


(I 


(ARRE SCERCARCAECECENRECEA nn, 


Tabella 


(AAP CRLELSLCALRGEFAECRCEECEUNONRE i 


Pa E RE uh I O de ha a Pe ha fe da ha fa e uu 


1. — Osservazioni idrometriche giornaliere ao) i i wi “Anno 1957 


| Bacino: ALTO ADIGE “— —’1!Baeino: ALTO ADIGE REI: 
ì Stazione: LAGO DI BRAIES a BRAIES O (m 1489.17 s. m.) Stazione: BRAIES a SAN VITO IN BRAIES (m 1344.84 a, m.) 


F|M|/A|M|]G[|L|]A|S|]ojN|D 


» d 376 1 60 
R » 373 2 50 
» » 371 3 4ù 
» » 368 d 4T 
» R 365 5 4T 
» » 362 6 46 
» » 359 T 46 
p ” 356 8 44 
W h 352 9 44 
® » 347 10 43 
» » 343 11 42 
» | 60 340 12 42 
» 335 13 42° 
» 331 14 4] 
» 328 15 41 
È 324 16 4l 
» 319 17 26 41 
" 314 18 25 40 | 
» 310 19 4 40 | 40 | 
” 306 20 26 40 | 40 
“n 300 21 25 40 | 40 
n 296 22 26 40. | 40 
» 291 23 25 40 | 40 
» 286 24 #8 40 | 40 
» 282 25 25 40 | 40 
PI 277 z6 28 39 | 40 
» 271 27 25 39 | 40. 
» 267 28 24 39 | 40 
» 262 29 25 39 | 40 
Pa 258 30 25 38 | 40 
» 31 | 25 38 | 40 
322 Medie | 26 40 
Media annua: » Medio anmua: 33 
Bacino: ALTO ADIGE è Bacino: ALTO ADIGE 
RIENZA a MONGUELFO {(m 1077.57 sm.) È Stazione: RIENZA a BRUNICO (m 
a |Mm|]a|m|c|L|aA|[5 
1 1 
1 2 
F 3 
2 4 
2 5 
2 6 
2 1 
2 8 
2 9 
2 10 
2 11 
2 12 
2 13 
3 14 
3 15 
3 16 
4 17 
4 18 
3 19 
3 20 
3 21 
3 22 
4 23 
4 24 
4 25 
DI) 26 
8 27 
6 28 
L) 29 
L 30 
LL 31 
a Medie 


Media annua: 15 Media annusa: 105 


— 43 — 


Tabella I.— Osservazioni idrometriche giornaliere (cm) i Anno 1957 
sh 


Bacino: ALTO ADIGE Bacino: ALTO ADIGE 
Stazione: AURINO a CA' DI PIETRA - (m 103500 a. m.} i Stazione: RIVA a CANTUCCIO (m 862.00 s. m.) 


s G|F|\M|A|M|G|L|A|s|o|N]|pD 
50 | 50 | #8 |56|62 | 75|100) selso | to | se 1 98 | 100| 112| I17| 154| 127| 137| t07| 98| 112 
50 | 60 | 48 | 56 | 62 | 75] 100] #8) so | 70 |60|62| 2 112 | 121) 155| 130] 132| 104] 98] 114 
so | 48 |4a| 56 | 62 | 78/100) 90) 88 | za |60|50| 3 112] 126| 155| 130| 126| 103| 98| 100 
50 |48 | 48 | 56 | 62 | 78/100] so] se | 6a |co|so| 4 114 | 125| 154| 130| 124| 103] 96| 100 
so |48|48 | 56.64 | 80) 100) 90/86 | 68 |G0 | SO] 5 112| 126] 155| 133) 120] 1031 96] 100 
SO | 48 | 48 | 56 | 64 | 90/100] 94|a6 | 6a | 59 [so 6 112 | 127| 146] 135] 120| 102| 97] 100 
iso | 4a |4u|56|64| 9100] 94/86 |6a [5a |50| 7 112| 128] 145| 156| 119] 102] 97| 100 
50 | 48 | 48 |56 | 64 | 95] i00| 94|s6 | 68 |5a |s0| 8a 112| 130] 142| 139| 119] 102] 97| 100 
Iso |4«e|so | 56 | 64 | 100] 98| salgo |6a | 56 |s0o| 9 112 | 130| 143] 139] 119| 102| 98| zoo] 
50 | 48 | 50 [56 | 64 | 130) 98| 94|s6 |68|56|50| 10 112| 130] 143| 140] 118| 102| 98| 100] 
so | 4a |50 | 56 | 62 | 130] 96l 99/82 |68 |54 [50 11 112 | 182| 143| 140| 118] 101] 98| 100 
| so | 48 | 50 | 56 | 62 | i50| 94| 110] 82 | 66 | 54 | So | 12 111| 246| 143] 145] 119| 101| 96| 100 
50 | 48 |52 | 56 | 62 | 140} sal izo| 60 | 66 | 54 | 50 | 13 113 | 200| 143] 146] 115] 101| 96| 100 
\s0 | 48 |52 | 56'|62 | 130] 92|1za] so |66|54 |s0| 14 116| 170) 145| 155| 114| 101] 96) 100 
So | 48 |52 | 56 | 64 | 130} 92/110) 76 | 66 | 52:48 15 119| 1601 144| 140] 114| 100] 96] 100 
50 | 48 |52 |58 | 64 | 125) 92/105] 72 |66 |52 [4a | 16 120| 164| 145) 168) 114] 100| 96] » 
50 | 48 | 54 | 60 | 64 | 1250 9of 100] 72 | 66 |52 | #8 | 17 119| 155| 145) 130| I11| 100| 96) » 
50 | 48 | 54 {60 | 64 | 1251 84] 100/72 | 66 | 52 | 48 | 18 120 | 150| 145| 130] 110| 100] 96| » 
50 | 48 | 54 | 60 | 64 | 120) B6l 98| 72 |6a |52 [48 | 19 120 | 154| 166| 130] 110| 100] 96! » 
50 | 48 | 54 !60 | 64 | 120] 86l 9al14 164 |52 48 | 20 120| 160] 140| 130] 110| 100 z 
50 | s8 | 68 | 60 | 64 | 120| 88| 9%] 74 | 64 | 52 {48 21 120| 158| 132] 180| 109| 100) 97 » | 
50 | 45 | 5a | 60 | 66 | 120) B&| 94| 74 | 64 | 52 [de | 22 118] 162] 1321 130) 110| 100] 97] » 
50 | «8 | 5a | 60 | 68 | 120) 90] 94| 74 | 64 |52 | 48 | 23 117| 160| 130| 130] 110| 98] 97| » 
50 | 4a | se-| 60 | 70 | 120) 90) 90| 72 | 64 | 52 |49 | 24 117| 156] 130] 133| 110) 98) 971] » 
50 | sa | se |62 | 70 | 115] so] 90] 72 [64 | 52 | 48 | 25 117| 155] 128| 130| 109| 98) 98] » 
50 | 4e | se [62 | 70 | 115] se] 90| 72 | 64 | 52 | «el 26 116| 155| 128] 130) 109| 98) 98) » 
so 148 | se |a2 | 74 | 112] 86| 90| 72 164 |52 |48| 27 115| 156] 128| 145| 108| 98) 98| » 
50 | 4a | e |e2 | 74 | 110] s6l 90| 72 | 62} 52 |48| 26 116 | 156| 123! 138) 108| sal 98] 103 
50 se | 62 | 74 | 110) s6| 90) 72 |62|52 |48| 29 115] 154| 127| 138! 1o7| 98] 100] 103 
50 58 | 62 | 74 | 105] 8a] 90; 72 [62 |52 | 48 | 30 108| 154] 127] 137] 107| 98] 103| 103 
50 56 T4 88| 90 62 48 | 31 115 127| 137 98 100 
50. | ag |52 [sa |66 | 111] 930 96|79 | 66 |55 |49 | Medio 115 | 152| 141| 136| 115| 101] 97| » 
Media annua: n» 
Bacino: ALTO ADIGE 
Stazione: RIENZA a SAN LORENZO (m 799.35 s. m.) 
G|F|]M|]A|M|G|L|a 
8|9 48 | 63 | 98| 102| 153| 120 
9 9 48 | 65 99 | 100| J70| 125 
0/9 48 | 66 | 99! 106] 164| 125 
89|9 48 | 65 | 99| 124| 160| 127 
8 | 10 48 | 65 } 98| 140| 158) 124 
9 | 10 48 | 64 98 | 134| 155| 122 
-B | 8 49 | 64 | 99] 141] 152] 126 
8| 8 49 | 65 | 99} 135| 150| 121 
o | 49 | 64 | 98 128| 150) 120 
o|s 49 | 65 | 99) 141] 148| 122 
s|8 49 | 65 | 100] 141| 143| 128 
0| 50 | 65 | 102| 265] 148] 138 
s|8 53 | 64 | 103] 245) 156| 133 
0|8s 53 | 64 | 108| 205) 160] 134 
8 | 8 | S4 | 63 | 109| 200) 162] 135 
|8|8 55 | 62 | 118] 200) 150] 136 
a |8 I S7 | 64 | 109| 205) 137| 137 
8 | 8 59 | 64 | 108| 195| 134| 142 
8 | 8 59 | 64 | 108| 185| 138| 173 
8| 8 60 | 65 | 108| 170) 168] 156 
8| 8 60 | 65 | 108| 194| 150] 150 
a|7 60 |.66 | 108| 233| 140] 148 
| 7 61 | 66 | 111| 208| 138] 142 
07 61 | 67 | 108] 204] 141| 140 
lr 60 | 68 | 109| 204) 145] 139 
0a|8a 61 | 76 | 106] 200) 146; 125 
8|83 61 | 79 | 109| 183| 134] 120 
Bse: 82 | 90 | 108] 150] 176) 119 
D) e2 | 91 | 107] 150] 140| 119 
0 Se | 88 | 105] 142] 130) 119 
è 82 104 120| 119 
9 55 | 68 | 104{ 171) 149] 136| 104] 89 


Media annua: 21 Media annua: 97 


Tabella I, — Osservazioni idrometriche giornaliere (cm) 


Bacino: ALTO ADIGE 
| Stazione: VIGILIO x LONGEGA 


sare 


i Stazione: RIENZA a VANDOIES 


| cIFiMmia|MmiclL|als|o|n]|D 


155 [{240] 
0) fa 


225 


Media annua: 182 


(m 1025.00 s. m.) 


Girimj|ja]|Mm|/ciliLIlIa|s|o|N[D 
29 |27 | 2629 |30 | 29 | 45 ss |34 | 31 | 29 
20 | 27 |26|28 |s1 | z0 | 42 se |34 | 31 | 29 
28 (27 | 26 | 28 |z1|30 | 42 38 | 3 | 31 | 29 
29 | 27 | z6 | #8 | 30 | 33 | 41 36 | 34 | 30 | 29 
#9 |27|26|27 | 30 |32 | al s | 23 29 
208 |2T|26|27|3m |32|4l 38 29 
28 |a7T |26|27|23t-|32|41l 86 29 
29 |37 | 26 | 28 | 30 | 32 | al 86 30 
29 |27|z6|28|so|33 41 98 80 
28 |27|26|28|29|33 | 41 38 10 
20 |27 |z6})29 | 20 |33 | 43 85 30 
28 |s7|s7}]so | 20 |38 | 41 35 30 
28 | 27 |27| 29 | 20 |38 {41 35 30 
2 |e7 |27|29|30|37|41 35 30 
28 | 27 |27|29|30]|37 | 43 35 29 
28 |atr|27|28|20|37|44 35 29 
28 | 26 | 27 | 28 | 209 | 38 | 43 35 29 
128 | 2627 |28|30|38 | «2 35 29 
log |z6|27|28 |30|37 | 42 85 29 
28 | 26 {27 | 28 | 3 | 36 | 45 35 29 
27 | s6 |27|29 | 30 | 37 | 44 35 29 
27 |z6|27|29 | 30 | 37 | 44 34 29 
27 | 2627 | 29 | 29 | 37 | 43 34 29 
#7 | 26 | 27 | 29 | 29 | 38 | 43 34 29 
27 | z6 | 28 |28|29|38 | 42 34 29 
27 Z6 z8 29 45 41 34 29 
27 | z6 28 |28 | 29/46 | 41 34 29 
27 | 26 | za | 28 | 29 | 43 | 40 34 29 
27 sx Fas) 29 47 41 33 29. 
27 Fi | F4:1 29 42 40 33 29 
27 28 29 39 29 
28 | 27 |27|z8|30|36 | 42 29 


(m 740.00 s, m.) | 


ME CO «i o e a 


Giorno 


NEGEO = CA GM de i BI 


121 118] L102| Medi 87 


— 45 


Anno 1957 
Bacino: ALTO ADIGE 

Stazione: GADERA a MANTANA (m 822.60 s. m.) 
Glrlimjia|mlic D 
49 | 45 69 | 68 64 
49 | 45 69 | 68 s4 
49 | 45 68 | 69 53 
49 | 45 67 | 72 52 
50 | 46 67 | 14 53 
Bi | 45 68 | 72 52 
49 | 48 67 | 70 51 
50 | 45 67 | 69 51 
49 | 45 68 | 71 51 
49 | 45 6 | nl 52 
48 | 46 68 | 70 53 
47 | 45 69 | 70 52 
47 | 45 69 | 154 64 
46 | 45 69 | 151 64 
46 | 45 69 | 152 53 
47 | 45 69 | 148 52 
46 | 45 69 | 118 52 
46 | 45 69 | 95 sz 
45 | 45 68 | 90 Sì 
45 | 45 65 | 83 50 
46 | 45 64 l 101 50 
45 | 45 63 | 105 50 
46 | 45 67 | 103 49 
46 | 45 65 97 48 
46 | 45 64 | 102 48 
47 | 45 64 | 100 48 
47 | 45 65 | 97 48 
44 68 | 97 49 

68 | 93 49 

69 | 90 48 

to 48 

45 67 | 94 51 


Media annua: 63 


Bacino: ALTO ADIGE 


Stazione: ISARCO a BRESSANONE (m 550.00 s, m.) 


clIFImlia|mlIe/L|als|o|n}|ipD 


95 | 84 212] 166| 157| 128| 87| 100 
100 218| 164| 158) 130] 102] 95 
48 131 | 117| 104 
90 130 | 118| 105 
94 132 | 115| 107| 
88 128 | 114| 112| 
95 122 | 146] 104 
94 115| 143] 103 
91 123 | 138| 93 
88 | 132 | 105 
100 125] 132] 103 
75 124| 137| 102 
74 123] 132| 102 
92 116| 124| 123 
15 119| 127| 107 
103 120| 125| 98 
74 120] 90) 105 
71 118| 123| 104 
90 114 | 124| 104 
65 120| 122| 96] 
103 194 | 123] 97 
88 128! 124| 102 
83 128| 121] 90 
82 120| 105|] 89 
88 119| 113] 87 
B5 110| 115| 88 
67 107| 107] 90 
90 116| 112] 94 
92 117| 110] 97 
85 115| 107] 88 
86 116 96 
145| 122] 120] 99 


Media annua: 1% 


' Tabella I. — Osservazioni idrometriche giornaliere (cm) 


Bacino: ALTO ADIGE 
Stazione: TISANA a CASTELROTTO (m 850.00 a, m.) 


Anno 1957 


Bacino: ALTO ADIGE | 
Stazione: RIO FREDDO a SIUSI (m 105000 a. m.) 


Giorno 


clr|[m|a|wIG[|L]a|s]o|n]D G|F|M| Lla|s|o|nN|D: 
1 1 I 2 I 210 3 4 È | 2 2 1 È lasc, | asc. 20 » " » » »w 
1| 1 I 3 1 2 9 3 L | 2 2 l 2 [2] l asc. | nsc. 19 » » » n R 
2 1 1 2 PA 2 8 3 4 2 2 1 3 È lnsc, |usc. D » » n n P) 
bA 1 I F 2 4 5 2 4 2 3 1 4 [8] lasco, | asc. » n » » p_| » 
LA I I 3 |-1| 3 3 2 3 2 3 1 5 ‘2 |asc, asc. » » » » ” » 
1 E 1 2 hi 2 2 z 3 2 3 I 6 [2] | asc. | uso. » » » n » » 
1 £ £ 2 | I 2 1 2 3 2 6 1 T 2 |usc. | asc. n n » » » » 
1 1 2 1 1 2 1 2 3 2 4 1 B [1] | naso, | asc. » 1) n O) » » 
1 1 E 1 1 5 E 4 3 2 6 I g O lasco, |asc. » » » 5 D Bb: 
1 1 1 2-| I 4 1 5 2 2 4 1 [0] | asc, | asc. » » » » n » 
1 I 2 2 1 3 2 3 2 2 6 li 0 lase. |asc. » » n » » » 
1 1 2/81! 6 3| 3 PN 1 [0]: | asc, | asc. » o | » » »_ | » 
1 1 P 3 1 6 1 6 2 2 4 2 O lase. | asc, ” » » n » » 
li 1 r 2 E 4 1 9 2 P) 4 È | nec. asc. » n » » n b 
i 1 2 2 £ 4 2 8 8 2 4 3 [10] | aso. | ase. » » » o) » » 
1 1 1 3 1 9 2/11 3 2 4 1 0 |asc | asc. n » » n n n) 
| I 1 F 2 1|10 2 T 3 2 4 1 [0] fasc, |nsc. n » n » n » 
Î 1 1 I 2 1 9 2 7 2 2 4 1 Q Asst, 0 » D b » b » 
1 1 1 2 Pa 8 2|1T 2 È 4 1 (9) | ase.| 1 ® » » R n n 
2 1 1 2 1 6 4 9 2 t. 3 1 O las. | 1 » » » » n n 
I 1 1 2 1 5 3 8|2)3 3 1 (0) |ase. | 1 » » | » » 1) 
1 1 1 2 1 hi 6 5 2 3 3 1 0 las, 2 » n » Di) » n 
1 1 1 2 1 5 4 4 2 3 3 1 [0] [ asc. | » n » n » » 
1 1 1 2 1 8 3 4 3 2 3 1 0 lasco. 3 n n n » » » 
Eta 1 1 1 a 8 5 2 2 2 1 (0) [asc 3 | » ”» n » d » 
I-| 1 I 1 1 10 3 6 Fi Z FP. 1 O lasc, 4 » IT) FT) n » B 
1 FA L 1 2 9 3 5 3 2 2 hi 0] [ asc. 5 » » » n » » 
1 1 [- 1| 2 9 À 5 2 2 2 hi 0 |asc, | 5 n » » v » » 
] ba 1 1 8 3 | 4 Fi F- 2 I [0] 5 n b » ” ® » 
1 E 1 1 z 3 6 2 2 2 I (i) 5 » » 1 » » » 
i 1 2 1 8 i 2 1 0 5 » n » » 
1 lì) n P n » » 


Media annua: >» 


Bacino: ALTO ADIGE 
Stazione: RIO DEL LAGO a NOVA LEVANTE (m 1350.00 s.m.) 


M A-.| 5 O|N|[D 


» 
& 
(‘Pi 
_ 


Sd: fi de LI Lo 3 i 
Wi a 0 eo 


FIORA AL DL A LL A anna 
e ti in i n n n n in n i n i ih n en en tr in in in in in in a in 
NS 5 05 05 09 0 dd di dd dd dida 
fed 
L=] 
(n 
Na 
en] 
a 
find 
a 
tin to O & 4 bb & Se o e e ed e‘ 
SRG de 


rr \P_—‘_mTm_ = —r os 


Kan 
em 
un 
an 
ua 
bi 
(=. 
ba 
L=) 
fa 
(22) 
fendi 
la 
«Di 


Tabella 1. — Osservazioni idrometriche giornaliere (cm) i i Anno 1957 


Bacino: ALTO ADIGE : 


Bacino: ALTO ADIGE 
| Stazione; RIO LATEMAR a NOVA LEVANTE (m 1400.00 s. m.) Stazione: EGA a PONTE NOVA (m 870.00 s, m.) | 


z 
L 
& 
| 


Ma O = me I 


9 
9 
9 
8 
[:) 
9 
9 
9 
9 
9 
8 
8 
i) 
9 
9 
D 
0 
9 
9 
i] 
8 
8 
7 
T 
T 
6 
d 


ta Gu ta Ta ta to fa a Go fo to a to Ca Ci Gu La de ff fhphbhphaena 
fmotn Un Ch th tn Gn En Gn En in th in n Ch th tn ti in in in in in in in in n 


dee bgeaoecoeaete-sicicpih vi gv gi gi on En En a la la la la 


46 | 57 | 53 |4dd | 33 

48 |55 151 | 44 | 35 

50 | 53 58 | 43 | 43 

51 | 51 | S1 |43 | 32 

49 | 49 |51 | 46 | 3I 

49 4B | 42 
lalla 5 46 | 60 |53 [46 | 36 
Media annua: 8 | Media annua: 38 | 

Bacino: ALTO ADIGE o Bacino: ALTO ADIGE 
Stazione: ISARCO a CARDANO (m 276.00 a, m.) È Stazione: TALVERA a CAMPOLASTA {m 1000,00 s. m.) 
mn Ci = ni Sg ea ——_ _ iI = 


F|M|]a|M]|G]|L Ge|F]|m 
140| 142] 164] 174 
139| 141| 162| 179 
132 


A|S|]O|/N;D 


208 | 189) 187 
203 | 197| 1983 
202 | 189| 170 


ha 
Gi 
t=i 
finali 
L=] 
i= n) 
fi 
Par 
ii 
= i 


AE FO ie i ife RE it 6 pd di RT A i n ni di i Rf Rn i fi fi 4 pi 
Mese oa a ao Rit Ridi ito Corno Rig Enzo fo po go fio ro io pl cli ig fio fi glie se n I CL 


194 | 197| 194) 167] Medie 


1 


Tabella I. — Osservazioni idrometriche giornaliere (em) N i Anno 1957 


=] EEE '—bòòòmkn011v14t—v’‘vrv—v—vovm--rr——’‘’—’r——@îtieies 


| Bacino: ALTO ADIGE Bacino: ALTO ADIGE 

Stazione: VALDURNA x CAMPOLASTA (m 1000.00 s. m.) Stazione: VALLARSA a MASO GRONTNER (m 850.00 s. m.) 
G|F|M|]a|m|G|L|aA|s|ojN]|D G D 
129 | ee Î 1.|4 6 
30 | 28 2|6 6 
19 | 26 3 {E 6 
29 | 26 4 | 7 
28 | 26 5S|8& 6 

|| 28 | 28 | 6 | E 6 

| 28 | 26 1|s 6 

|| 28 | 26 8 | 6 
28 | 26 9 | E 6 | 
28 | 26 10 | 6 tI 
27 | sé 11 | 6 6 
27 | 86 12 | 6 6 
27 | 86 13 | 6 10 
28 | ee 14 | 4 10 
20 | se 15 | 4| 9 14 | 8 
283 | 26 16 | 4 11 13 | 9 
29 | 28 17 | 4 10 12 | 8 
29 | 28 18 | 4 9 | 12/7 
28 | 25 19 | 4 9 11| 7 
28 20 | 4 9 1|7| 
28 21 | 4 9|/mj|l0| 6 
28 "7 6. 9|10 | 10] 4 
28 23 | a 9|iz|io| 4| 
27 24 | 3 8 |10) 9| « | 
| 27 25 | 3 s|gl90{ 5 
27 26 | 3 ul e&lg9l do 
27 27 | 3 9|8| 8] 6 

\ 27 28 | 3 s|9)|8|6 
27 29 | 3 Tieailipi gs 
26 30 | 3 a 
16 31 | 3 7 5 
28 Bedi | 4 8|14a | 6 

Media annua: dl Media annua: 13 
Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE 

Stazione: ADIGE a BRONZOLO (m 226.56 s. m.) È Stazione: RIO NERO a FONTANEFREDDE (m 95000 s. m.)| 


F|M]A|M|e]L|a|s|o]|N]|Dp] 


[i 


pi 
(-Rt- RR -R--0--N-- RR RR 


VegfwvpiwNvECEtECEESFtStsSENESS5DE SD EFEFCESEEÒ 
AARARCLRAACLCAORACAEnRCnRnAFNAFUE RENO Di 


vsaesscgxesrosfrfroetgttftifhilakszstfsFWwWwwsyWofn®aazFW 


(-. 
= 
“ls 


AES AERRLERCFARCRCERECELGALCCGCFCENDECRE Dl: 
sane Fa fd FF EEFEFPFEUEHCECEEHHHkfxk: 
(Le E L_L_L_L_L.L_L_L_L._t nilo h SA. 1h aa 


a GRES Eee ie eee eiaieiale Di 


Tabella I. — Osservazioni idrometriche giornaliere (em) 


Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE 
Stazione: ADIGE a EGNA (m 213.02 s. m.) 


GIF|mMm|a|M|GilLia{|s|jo|N[D 


140 
136 


170 124 


118 


114 
116 


106 
104 


| __—|urT—_.| _—T_|-|see--e|——_-_|-_—__|- —|—- | 


i Medir annua: 173 


=_=" 


Bacino: MEDIO E BASSO 
Stazione: RABBI a PONDASIO 


'GIFIMIA|M|GIL]|A] 


ADIGE 
(m 705.30 s. m.) 


36 | 36 so | 45 | 45 
3 | 36 48 | 45 | 45 
38 | 36 48 | 48 | 46 
26 | 36 46 | 48 | 46 
33 | 36 46 | 54 | 46 
36 | ss 46 | 58 | 46 
se | se 46 | 60 | 46 
ll 36 | 30 46 | 58 | 46 
36 | sì 40 | 54 | 46 
26 | 38 40 | 54 | 46 
36 | 38 40 | 54 | 46 
36 | ss 40 | 50 | 46 
\ETIRET 40 | 50 | 46 
16 | 38 40 |'50 | 47 
| 38 | 36 40 | 50 | 48 
‘30 | 36 40 | 48 | 48 
#8 | 36 42 | 48 | 48 
28 | 34 42 | 48 | 48 
sa | 34 42 | 48 | 48 
26 | 34 42 | 48 | 48 
26 | 34 44 | 44 | 48 | 60 
20 | 34 46 | 44 | 48 | go 
136 | 34 46 | 44 | 48 | 60 
‘38 | 36 146 | 46 | 48.| go 
(38 | sd 48 | 46 | 46 | go 
| 99 | 34 48 | 46 | 45 | 48 
s6 | 34 48 | 45 | 45 | 48 
28 | 34 48 | 45 | 45 | 48 
26 48 | 45 | 46 | 45 
3 48 | 45 | 46 | 45 
86 45 45 
36 | 36 44 | 49 | 47 


" Media annta: 55 


43 (5 +3 DA da Ld bd pi 


Giorno 


Giorno 


13: e a oi 


Anno 1957 


[-=___il 
ranc={|i 


Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE 
Stazione: NOCE BIANCO a PONT {m 1166.68 4, m.) 


= 


12 


(mal 


GiF|Mia|m|clxLjals|ojn|pn 
t|? | “D e 6 DR. 
T T bi B 12 6 7 7 8 
“Da E. ui | Tri £l a 
6ltilé6oGl8s 8| 6/{ 7/17) 
[i] LI (e) 8 10 [:] 7 7 & 
lt #7 0|slol7z}|%8 
Cid al 12|6|6|8&}| 8 
6|7|6| 83 4|6|{6l8}| 8 
6 T [i] 8 11 6 6 B 8 
di T: # | LI 5|]6|lé|k&l 8 
bi Fil è 1|5{6|w}|8 
Ei Pi T| 8 3z|6l6l 8} 8 
oli 4/|? mie oa 
eimi sl 2 |5|6|7]|®5s 
LISI » 13 |6|5}|9]|% 
wi ti | # 13|5|5}| 90 | 8 
Gi PT BLUE Li 6 5] | 
è TT. DUE 13/6|5s|0o]| 8 
6 T 3 8 4Z 6 6 8 | 9 
6|6|s|8s ui si TI RE 
fi 1 s 8 10 6 T L] 8 
6|6|s}|g8 o! 6|7|9])] 8 
"A ‘Ri 5. ci E. 
li] 1 8 9 y Ss 6 8 é 
&i tiva | 2 sislselni 
6G| GA |t0 8s|5{|{6lo]s6 
6|6|lme] 8 Biel PI DI f 
6}6|a]| 8 o/{1{6lelso. 
6 8|8 simil alop 
6 8|8 O Ri i a 
1 7 8 7 6 
6 T 6 6 


Media annua: 10 


Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE 
Stazione: NOCE a ZAMBANA (m 200.65 s. m.) 


Gir|MmlalmielLl|a|s|oIN|D 


49 — 


Tabella I. — Osservazioni idrometriche giornaliere (cm) Anno 1957 


Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE Hiaino: MEDIO E BASSO ADIGE 
Stazione: AVISIO a SORAGA (m 120500 », m.) Stazione: AVISIO a PREDAZZO (m 978.51 #. m.) 


alMiIGeIL|aA|sloIn{D 


Media annua: 13 Media annua: 90 


Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE 
Stazione: LAGORAI a PONTE LASTA =—(m 130000 s. m.) 


1 alm|G|L]ja]| O|N{D 


A|\|SI 
23 |21|34|24|14 


Stazione: AVISIO a LAVIS {m 243.00 e, m.) 
Fimlalmic|utlalslo|NID 


e] 
mi 
EA 


) 
D 
nr; 3 L] 1 50 
-2 | -l1 3 8 2 83 
-2 | -l1 3 8 3 83 | 
=l | -1 3 7 4 83 
-l | -2 3 7 sj 83 
-l | -2 3 LI 6 83 
2 |-2 3 T LI 20 
-2 | -2 3 71 8 52 
-2 | -2 4 7 9 sa 
i-2 | -2 3 1 10 s0 
-î | -2 3 7 11 20 
1.2 | +2 3 T: | -12 20 
-3 | «2 2 8 | 13 20 
2 | nt 3 8 | 14 29 
2 | -2 0| 2 * 15 48 
3 [+3] 0| 2 6 { 16 95 
1|-3] 2 2 6 17 87 | 

1|-3 1 3 6 18 BT 
1 |-3 2 3 6 19 87 
0 |-3 2 3 6 20 87 
1|-3]) 3 6 5 | 21 87 
1 0 3 6 5 sa 53 
||| .7 S| 23 | 85 
0 i] 4 7 5 | 24 BS 
0 =-J 3 Li 5 25 55 
0|-3| 3] 7 5 | 26 50 
-2 |-3| 8| 7 s | 37 #0 
2 (at [RE 5 | 28 80 
-Z 3|8a 5S| 29 49 
-2 3 L) 5 30 88 
=3 3 5 81 88 
si 14 6 | Medie 79 

(C) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

8 

9 


ua ne O © n dè ww 
eun a » © fe E nd è È vd i è è è 
eve © n è © i © ©  S è w i è dd a È 


lrrrerericieiiviv io nic iveicorene 


Tabella I, — Osservazioni idrometriche giornaliere (cm) 


Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE 
| Stazione: ADIGE a TRENTO 


ele[mja 


Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE 


| Stazione: ADIGE a MATTARELLO 


G|r/Mlialim|jgc|Lr|a|[s 


122 214 
-215 


70 
170 
164 


Media annua: 164 


130 
120 
125 


(m 186.09 s, m.} 
M/GlL|A|S[|Oo|N]|D 


(m 179.08 »s. m.) 
O|N|D 


153 
110 
128 
132 
133 


Giorno 


MAI A n I I e I i pi 


ER ER 


Sl 


| 68 | 68 | 71 | 16 | 89 


Anno 1957 


Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE 
Stazione: FERSINA a TRENTO (m 226.73 s. m.) 


c][F]m]a]M|Geli]a]s]o]n]D 
67 |67 |se | 78 |92| sel sslsée | 76 [sa | s6l 50 
67 | 67 | 68 78 | S6 


67 76 | 78 | 94 
67 T6 | 84 | 8T 
67 To 6 


Media annua: 
Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE 
Stazione: LENO a ROVERETO (m 230,00 s .m.) 
Glirj]mla/m|jecjxr]|a[s|j|o|nN[D 
8 l& | 22 | 42 58| 68 50| 38 | 18 | 10 12 
28 lé | 22 | 42 60| 68 50| 34 | 18 | 6 12 
26 14 | 22 | 40 62| 52 4B| 30 18 [1] 16 
26 |14|22]40| s8|66| 46|30 |10 | a | 16 
24 | 16 | 22 | 48 | sel76 | 4alzo | 10 |10 | 14 
22 | 16 122 |s6| colza | salse |10| 6 | 16 
20 | 16 | 22 |s0o| s6|72| a:z8| 8| 6 90 
6 | 70 
6| 72 
6 | 130 
$s | 150 
4 | 100 
4 | 100 
4| 92 
4 BA 
4 82 | 
4 | 80 
+ | 80 
«| 76 
6 74 


| ii 2-0; 


lp pp i i pa 
ARR G A O 
a i i 
SssHia 


Tabella I, — Osservazioni idrometriche giornaliere (am) 


Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE — 
(m 76.20 a, m.} 


Stazione: ADIGE a PESCANTINA 
M|A{M|G|L|a|S 


o|njp 


Anno 1957 
| Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE 
3 Stazione: ADIGE a VERONA (m 53.35 sa, m.) 


° {[c|F|m|]a|m|G|L|A[|s]|O D 


-284 |-222 |-153|-179|-169|-218|-276|-259] 1 
-144 [-183 |-218|-236|-312|-306] 2 
-148 |-184|-184|-238/-314|-306] 3 
-159 |-206 |-185|-247 |-315|-268| 4 
-222(-190|-248|-315|-276] 5 
-194|-198 |-250]|-315|-257] 6 
-206|-200|-284|-171|-252f 7 
-187/-204|-277|-168|-308] 8 
-164 |-250|-286|-183|-310|] 9 
-182|-212|-284|-179|-312] 10 
-174|-212|-262|-121]|-307| 11 
-204 |-219 |-266 |-181|-308| 12 
-194 |-222 |-264 |-180|-203| 13 
-184 |-222 |-312|-196 [-164| 14 
-108|-220|-311|-213|-207| 15 
-169|-247 |-313|-216|-248| 16 
314 |-312|-314|-270 -190|-222 |-313|-232|-247| 17 
-314 |-311 |-315 |-265 -152|-223|-315|-278|-252] 18 
317 [-307|--313. -160 |-224 |-316|-232|-266] 19 
317 |-310|-312 -132 |-226 |-316\-238|-275| 20 
313 |-807 |-308 -155 |-228 |-312|-240|-286| 21 
l-316 |-308 (-300 -165 |-196 |-365 (-250|-300] 22 
|-315 |-311 |-307 -168 |--264|-260|-254|-300] 23 
316 |--312 |-303 -170 |-240|-280/-266|-302] 24 
317 |--813 {-304 -153 |-225 |-288 |-208|-302] 25 
-318|-313 |-253 -167 |-225 |-310|-262|-305] 26 
316 |--312 |--257 -181|-232|-311|-258|-305| 27 
316 |-313 |-254 -174 [(-232 |-312|-255|-305] 28 
-317 -253 -166 |-243 |-311|-251|-307| 29 
318 -244 -170(-305 |-314|-261|-304| 30 
18 -246 -174 -272 -304] 31 
1316 |-314 |--300 |-267 -173|-221 |-284|-240|-279| Medie 
Media annua: - 246 ; Media annna:»=220 
Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE | 
Stazione: ADIGE a ALBAREDO D'ADIGE (m 23.66 s. m.) È Stazione: ADIGB a LEGNAGO (m 18.46 s, nm.) | 
G|IF|m|a|Mm[|G{L|a[s[|o|n|D|®]|ec{[F|m|]a|m|G|L|aA[|S|O|N]|D| 
305 |-325 -296 |-250 1 |-213|-210|-215|-200|-228|-170|-124 
310 |--380 -205 |-240/-243|-315/-3007 2 |-221|-215|-221|-196 |-230|-165 
300 !-330 -310|-290] 3 {-202|-220|-222|-191|-220|-175 
295 |-340 -300|-280] 4 |-2o1|-224|-229|-188|-199|-168 
290 |-330 -320|-270] 5 |-206|-226|-224|-190|-185|-145 
290 |-330 -300 |-279] 6 |-211|-218]|-228'-193|-198|-113 
10 |-325 |-320 -250|-2801 7 |-226|-226|-224|-195|-193|-120 
305 -173 |-280] 8 |-214|-221|-224|-201|-194|-123 
300 |-320 |-320 -175|-315] 9 |-211|-222|-226|-196|-193/-120 
305 -190|-290! 10 |-211|-226|-222|-189|-198|-124 
310 -170|-282] 11 |-212]|-232|-226|-166|-203|-102 
310 -150|-280] 12 |-214|-230|-221|-172|-210}-103 
305 -190|-235| 13 |-218|-231|-222/-164|-230| -20 
300 -200|-120) 14 |-224|-229/-216/|-175|-223| 12 
310 -217|-116] 15 |-220|-223|-220|-189|-220| -23 
315 -230/-232] 16 |-218|-208|-219|-188|-222| -50 
315 -230|-250] 17 |-219|-219|-212|-188|-218| -56 
310 -250|-250] 18 |-219|-227]|-223|-189|-205| -13 
310 -253 |-252/ 19 |-224|-206]|-219|-193|-202| -25 
315 -245|-280| 20 |-226|-207|-220|-203|-208| -58 
340 -250|-275] 21 |-227|-212|-210|-213|-206| -75 
320 -245|-270| 22 |-225]|-209|-207|-232|-183| -62 
-310 -255 |-290] 23 |-209|-212|-204|-243|-182| -35 
'-300 -270 |-283| 24 |-210|-206|-204|-226|-191| -49 
-_295 -280|-300) 25 |-211|-220|-210|-229]|-193| -34 
i_290 -270|-300] 26 |-208|-209|-199]|-245|-170| -37 
290 -275|-300] 27 |-206|-218|-191|-237|-139] -49 
330 -270|-280) 28 |-224|-218/-190|-234|-141| -77 
310 -270|-285] 29 |-219 -190|-246|-151| -95 
310 -165 |-187 |-190 -270|-310] 30 -207 -190 |-237 |--156 |-113 
1315 -190 |-200 -290] 31 l-207 -189 -160 
CELA, ABGIIEA, iL, PABPAR: Gi Sc 
» -322 -185 |-170 |-199 -247|-263] Medie |-196|-219|-214|-204|-195| -83 
Media annua: - 253 Media annua: - 179 


Tabella 1. — Osservazioni idrometriche giornaliere (cm) 


| Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE 
Stazione: ADIGE a BADIA POLESINE 


(mi 14.16 s. m.) 
c|F|M |a|Mm|G]|L | A|s|o{|N|D 
-170|-170]|-180|-132|-180|-103| -55| -86| -77|-124|-140|-132 1 
-170|-175 -154 |-179]| -96| -21| -95|] -90|-104|-147|-147 2 
-158 |-181 =135 [-170|-108 } -15| -97|-109|-111]|-165|-153 3 
148 |-188 -134 |-150|-I20f -25/-102| -68|-118/-164|-142 4 
-161 |-193 -133|-130| -89| -35|-114| -84/-124]|-165 |. 137 5 
-161|-183 -134|-140| -39| -45/-J35| -87|-125|-166|-138 6 
-170 | -187 -148 [-149| -55| -39/-118] -97|-125)-150|-137 7 
=174 |-185 -143|-186| -60| -54|-125|-103|-137]|-129|-142 8 
167 | «187 -156 |-133| -56| -58|-118|-114|-129| -49|-157 9 
-163 |-183 -145 |-132| -58| -58| -66]|-138|-138| -70]|-165} 10 
=-166 |-189 -122 {-143| -30) -55] -89/-121|-135)] 62|-157| 11 
-166 |-198 -120|-150] -41| -28| -94|-121]|-139 0|-152| 12 
-167 |-191 |- -120|-166| 69) -56|-119]|-125|-130| -53|-147| 13 
=172 |-186 -135 |-182| 167| -T1| -77|-134|-144| -T5 3| 14 
=1T6 |-180 |» -180|-165| 102] -92| -89|-135|-151| -94| -S4j 15 
-169 | -165 -140|-166| 61| -78| -35|-121|-146| -99| .96| 16 
-175|-175 -135|-160| 50] -56| -66/-135|-148| -95/.117| 17 
-170-179 -139|-152| 90] -70| -36|-127]|-152|-112|-123] 18 
-176 |-166 -139|-140| 98] -86| -63|-124|-149|-129/-122] 19 
-180 |-158 -153|-145| 46|-66| 10|-131|-151|-120/-130| 20 
-180 | -163 -164|-160]| 25) #0| -15]|-133|-151|-122|-135| 21 
-183 |-163 =-177|-136| 43] 17] -40|-135]-140|-124|-139! 22 
-169 |-160 -190|-132| 62) 29] -54|-137|-127|-127|-147|] 23 
-171|-163 -188|-130| 61| -14| -64|-154|-125/-129/.149|] 24 
-168|-172 -182|-135| 66) -33| -70]|-140|-187|-141|-148] 25 
-166 |-180 -195| -98| Bl| -53| -84|-128|-143|-144/-153|] 26 
-163 |-171 -]194 | -60| 66 -63| -82|-108|-148|/-135|-157| 27 
-180 |-176 -190| -81| 18| -75| -76|-108|-156|-131|.158| 28 
-180 -188| -83] -1| +50] +60]|-117|-156|-131|-152|] 29 
«167 -197| -81| -22] -66| -59/-123/-149|-130/-157] 30 
-165 -96 -76| -70 - 140 -lbl| 31 
169 |-177 =-154 |(-137 T| -39| -T17/-117|-137|-113|-136| Medie 
Media annua: -118 
Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE A 
Stazione: ADIGE a CAVARZERE (m 346 s. m.) î 
cirjmja|m[|6jkst{a[w]|oTx|p{® 
-148 |-182|-121]| -96 |-125 |-114 1 
-151 |-167 |-126 =121 |-115 2 
-158|-176 |-131 -142 |-117 3 
-171|-181|-122 -141 |-123 4 
-196 |-190|-121 =-125 5 
-188 |-187 |-119 |- =117 6 
-174 |-186 |-125 -17| 7 
-180 |-178 |-127 -119|] 8 
-179 |-177 |-182 -122] 9 
-178|-172|-123 =150 
-182 |-170|-106 -135 
-193|-176 |-114 127 
-148 |-181 -114 
-178|-172 -53 
-180|-165 mr 
-169 |-160 -17 
-163 |-155 -70 
159 |-156 -87 
-L80 |-158 -95 
-145 |-160 -101 
-146 |-169 -107 
-147 | 157 -112 
-146 |-144 -114 
-147 |-142 -130 
-146 |-139 -135 
-175 |-140 -140 
=147 |-127 =-147 
-169 {-118 -125 
-116|- =-130 
-118 -140 
116 -147 
-167|-159|.138 -109) Media 


Media annua: -% 


53 


-190 |-187 |-200 |-159|-213 |-133 
-180 |-195 |-197 |-188 {-205 [-122 
-187 |-203 |-205 |-160{-209|-127 
-164 |-208 |-207 {-157 |-182 |-147 
-176 |-221 |-222 |-155 |-152 |-102 
-182 |-207 {-208 |-154|-152| -55 
-195 |-209 |-207 |-168|-175| -71 
-206 |-209 |-203 |-158|-150| -76 
-183 |-210|-201 |-181|-150]| -72 
-181 |-208 |-201 |-152|-148| -74 
-187 |-214 |-197 |-149 [-158| -52 
-182 |-232|-210|-128|-171| -58 
-185|-216|-196|-132|-180| 37 
-191 |-209 |-200 |-127{-215| 160 
-202 |-207 |-190 |-149 [-192| 111 
-186 |-203 |-190 (-173|-191| 63 
-190 |-195 |-186 |-156|-185| 53 
-185 |-202 |-184|-159(-183| 72 
-191 |-202 |-200 |-160 |-160 | 108 
-199 |-179 |-186 |-178 {(-167| 53 
-203 |-184 |-203 |-192|-188]| 26 
-207 |-178|-176|-201|-151| 31 
-187|-183|-175|-221|-148| 50 
-185|-188|-172|-223|-143| 12 
-182 |-189|-175|-209|-158| 59 
[-183 |-212|-181|-215|-141| 96 
-177|-182|-153|-237| -s1| 73 
-189|-200 |-150|-217| -98| 26 
-212 -152|-215| -91| 0 
-190 -153 |-240|-105| -25 
-182 -147 -112 

-188|-201 |-188|-177|-160| -1 


Anno 1957 


Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE 
Stazione: ADIGE a BOARA PISANI (m 861 sa. m.) | 


Media annua: -134 


Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE 
Stazione: ADIGE a CAVANELLA D'ADIGE (m -105 s. m.) 


225 
215 
207 


228 | 216 | 187 
220| 222| 193 
215| 212 


173 | 166 | 164) 177 


Tabella I. — Osservazioni idrometriche giornaliere (cm) Anno 1957 


Î Bacino: TARTARO- CANAL BIANCO 
| Stazione; TARTARO a TORETTA VENETA (m 6.35 a, m.) 


e|e|M]a|M|e|L|a|s[|ojn|p 


“Bacino: TARTARO - CANAL BIANCO 
Stazione: CANAL BIANCO a CANDA PAR PP 
G|rF[m]a|m{|Gc[|Lr|a|s[|o|n{p]| 


= 


249 | 2608] 1509) 198] 324| 251] 222) 298) 298) 262) 240 1 248 | 171| I8S| 296) 228| 217) 247] 298; 248] 238 
242 | 256| 160] 225] 310) 240) 210) 286] 298] 264| 240 2 242 | 171] 197] 279] 223] 208]| 241] 293] 249] 247) 
239 | 252] 165) 235) 291] 232) 190) 298) 300] 262| 238 3 236 | 173) 224] 266] 215] 204] 243] 290| 248| 235 
237 | 250] 165) 240] 293] 225) 175] 3i0| 297] 260| 238 4 230) 174| 236| 266) 208) 190) 249) 286| 247| 233 
E) 225 | 172] 233| 296) 200) 179) 261| 283] 247] 232 

233 | 244) 169] 253) 332) 208| 170] 214| 286] 257| 237 6 222 | 170| 234| 308] 194) 179] 268] 280| 246| 232 
230| 240| 169) 253| 326) 200) 168] 308! 278) 255) 237 T 220) 170| 235) 302) 167| 172] 272] 274| 244) 233 
232 | 234| 1721 2551 815) 189) 172] 298| 278) 255) 236 B 219| 196] 237| 294) 158) 169) 268) 269] 246] 234 
232| 229] 212| 259| 307) 182) 178] 288] 272] 258] 236 9 217} 228] 233| 280) 149) 173| 272] 264] 249) 234 
233 | 224| 238] 259] 300| I78]| ]88| 298) 268) 265 2)4| 256] 231] 267] 141] 165) 257| 259] 266] 233 
238] 220) 275| 261| 291] 204] 196) 296| 263] 316] 234 210) 306) 233] 264] 150] 158] 250| 257] 314) 231 
245 | 216| 312| 261] 288] 224] 196) 292] 256] 357] 232 205) 329] 231| 266| 165) 158] 248| 254) 348) 232 
245 | 216] 348| 266] 278] 235] 202) 283) 254] 260] 240 201| 348| 233] 269) 200! I60| 246] 254) 366] 238 
243 | 212) 362] 269] 274] 249] 210| 279) 252] 345] 24T 202) 332] 241] 266| 224) 169) 244| 254) 340) 234 
244] 212] 335] 269| 271| 268) 222| 275] 252] 324] 250 200] 302) 244| 262! 232] 1681] 242] 253) 332] 239 
244| 216) 308) 274] 269] 289] 236) 270) 252] 304! 248 199 270| 244) 255] 232) 196] 245) 250| 302) 239 
244 | 216] 282] 279| 266| 302] 249) 275) 252] 285] 248 197| 245| 241] 248] 238| 213] 251) 250| 282; 201 
250| 210] 242) 284] 263) 306] 264] 275) 252] 270] 246 195 | 224] 2531 246) 244| 227 253 247 215 | 254 
198 | 218 265 | 250] 249] 232) 252] 2471 265) 249 


a £ - _ |. —T— _—_  {<.—==5|[ _T—_ [_———__—<*°' _—T —-e|{ _ 
| °|l —T— | _—_t_| —_T_—___ —T____ {| —T | —_ —___ —T |[_—_= 


249| 204) 224) 279) 279) 254| 241| 287) 270] 271| 242 198| 219| 254| 258 an| na) 261| 265) 266) 239 

Media annua: 255 Media annua: 239 
Bacino: ‘TARTARO - CANAL BIANCO a Bacino: TARTARO - CANAL BIANCO 

Stazione: CANAL BIANCO a BOSARO (m 2.80 a. m.) $ Stazione: CANAL BIANCO a ADRIA (m 0.55 sa, m.} 

F|M|jaA|Mm|6 

1 9s| 100] 110| Los| o7| 97 135 

2 98| 110] 107| 99| 120] 144 142 

3 91| 104| 99] 95| 114/ 105 135 

4 89| 101) 97] 99| 116| 9% 140 

5 | 87] 107| 95| los| 121| 98 160 

6 85| 115) 96) 110] 117| 115 157 

ti 89| 117] 91| 120] 120| 125 150 

8 95| 121) 90) 135] 119| 130 160 

9 | 107| 116] 88) 127| 117] 121 165 

10 | 115| 112| 87| 145| 114] 115 171| 

1l | 119| 115| #&4| 140) 107| 110 165 

12 | 114| 124] 99| 200) 110] 101 172 

13 | 118| 131! 105] 200) 117| 98 180 

14 | 190| 168| 103! 165) 115) 120 185 

15 | 135! 144 107; 140 | 120| 125 181 

16 | 220| 131) 100] 125] 125] 130 178 

17 | 224| 119) 96] 115] 140| 134 175 

18 | 104| 121] 98] 112] 157| 131 208 

19 | 100| 112 108| 160) 125 180 

20 9#| 116] 102] 105| 151| 120 165 

21 97| 119] 107| 105] 140| 122 134 | 

22 91| 108| 109| 100) 135| 118 120 

23 94 | 107| t10] 98| 130] 115 115 

24 90| 105) 107| 95| 125) 121 120 

25 88] 101] 104] 91| 120| 116 131 

26 93| 105| 100| 89| 125| 114 115 

27 90) 1001 98| asl 132] 127 135 

28 87|] 9i| 94| 94| 130] 132 141 

29 85 99] 90] 141| 125 150 

30 91 104| 89| 137] 131 145 

31 89 107 135 131 


140] Medie | 109) 115] 100) 116| 1261 119 


Media annua: 155 Media annua: 128 | 


Sezione C - PORTATE E BILANCI IDROLOGICI 


Abbreviazioni e segni convenzionali 


Stazione per misura di portata con idrometro a lettura diretta. . . M 
Stazione per misura di portata con idrometrografo . ©. . . . Mr 
Dato mancante . - . * è» A ‘ : e: oa ‘ , » 
Dato incerto . . F é ; . ù . ì ‘ : s. È 
Dato estrapolato a 7 A s Ù s è à i ù w 
Sponda sinistra . È * a è a é ì i i “ . Sp. 8. 
Sponda destra . ‘ di a “i O È # î . . sp. d. 
Metri sul mare . . 1 : “a ea LA in m 5, I, 


Sono stampati in grassetto ed in corsivo rispettivamente i valori massimi ed i valori minimi. 


1. — Portata in una sezione e in un dato istante (m’/s): volume di acqua che attraversa 
la sezione durante l'unità di tempo (minuto secondo) che comprende quell’istante. 


2. — Portata unitaria (o contributo) relativa ad una determinata sezione (l/s km"): rapporto 
ira la portata nell'unità di tempo (s) e l’area del bacino imbrifero sotteso dalla sezione. 
3. — Portata media di una sezione e per un dato intervallo di tempo: rapporto tra il deflusso 


relativo all'intervallo e la durata di questo. 

4. — Modulo di una sezione: portata media di un gran numero di anni. 

5. — Portata giornaliera in una sezione e per un determinato giorno: portata media nella 
sezione in quel giorno. 

6. — Durata di una determinata portata @ in una sezione e relativamente ad un certo inter- 
vallo di tempo: numero di giorni di quell’intervallo nei quali si è verificata una portata non 
inferiore a Q. 

7. — Portata semipermanente in una sezione e in un dato intervallo di tempo: portata che 
non è stata superata per metà dei giorni dell'intervallo (ossia di durata uguale a metà del- 
l'intervallo). 

B. — Portata semiannuale di un anno determinato: la portata semipermanente di quell'anno, 

9. — Deflusso in una determinata sezione e per un determinato intervallo di tempo (m'): 
volume ui che ha attraversato la sezione nell'intervallo. 
determinato intervallo di © 
Camel spessore dello strato d’acqua di volume pari al deflusso superficiale del bacino in quello 
intervallo e uniformemente distribuito sulla superficie del bacino. 


11. — Deflusso giornaliero in una determinata sezione e per un dato giorno (rg volume 
liquido che ha attraversato la sezione in quel giorno. E 
12. — Deflusso unitario relativo ad una determinata sezione ed in un dato: intervallo 


di tempo (m*/km"): rapporto tra il deflusso dell'intervallo e l'area del bacino imbrifero sotteso 
dalla sezione. 


13. 
differenza fra l'altezza di afflusso meteorico e l'altezza di deflusso relative all'intervallo. 
14. — Coefficiente di deflusso di un bacino idrografico in un determinato intervallo di tempo: 


rapporto tra l'altezza di deflusso e l’altezza di afflusso meteorico relative all'intervallo. 


CONTENUTO DELLE TABELLE 


Le tabelle sono precedute dall'elenco 
delle stazioni di misura che hanno fun- 
zionato regolarmente durante l'anno e da 
una cartina del Compartimento con l’ubi- 
cazione delle stazioni stesse. 

Nelle tabelle, per ogni stazione, sono 
riportati: 

a) le caratteristiche della stazione e 
del bacino che alimenta il corso d'acqua 
relativo con la indicazione delle altezze 
idrometriche e delle portate, massime e 
minime, rilevate nel periodo di osserva- 
zione; 


b) le portate medie giornaliere 
espresse in m/s; 


c) gli elementi caratteristici, men- 
sili ed annui, dell’anno e del precedente 
periodo di osservazione {le portate in 
m*/s, massime, minime e medie giorna- 
liere; i deflussi e gli afflussi in mm; i 
coefficienti di deflusso — rapporto tra i 
deflussi ed i corrispondenti afflussi); 


d) le portate medie giornaliere 
corrispondenti a valori caratteristici delle 
durate espressi in giorni; 

e) la scala mumerica delle portate, 
cioè la traduzione analitica della rela- 
zione intercorrente tra le portate e le 
altezze idrometriche rilevate nella sezione 
di misura. 


ELENCO DELLE STAZIONI 


1 — STELLA a Casale Sacile 

2 — TAGLIAMENTO a Invillino 

3 — TAGLIAMENTO a Pioverno 
4 — PIAVE a Presenaio i 
5 — PIAVE a Ponte della Lasta 

6 — MIS a Ponte Sant'Antonio 

T — PIAVE a Segusino 

8 — BRENTA a Levico 

9 — BRENTA a Borgo Valsugana 
10 — CEGGIO a Maso Costi 

11 -- BRENTA a Barziza (Bassano) 
12 — ASTICO a Forni Val d'Astico 
13. — POSINA a Stancari 

14 — BACCHIGLIONE a Montegaldella 
15 — ADIGE a Tel 
16 — PLAN a Bagni di Plata 

17 — PASSIRIO a Moso 
18 — VALSURA a Santa Geltrude 
19 — ADIGE a Ponte d'Adige 

20 — RIDANNA a Vipiteno 


e zo_—_ === —" 


21 — ISARCO a Pra di Sopra 

22 — RIENZA a Monguelfo 

23 — RIO SELVA DEI MOLINI a Selva 
24 — GADERA a Mantana 

25 — RIENZA a Vandoies 

26 — TISANA a Castelrotto 

27 — RIO FREDDO a Siusi 

28 —. BRIA a Maso Lampl 

29 — RIO DEL LAGO a Nova Levante 
30 — RIO LATEMAR a Nova Levante 
31 — EGA a Ponte Nova 

32 — TALVERA a Campolasta 

33 — VALDURNA a Campolasta 

34 — VALLARSA a Maso Grontner 

35 — ADIGE a Bronzolo 

36 — RIO NERO a Fontanefredde 

37 — AVISIO a Soraga 

38 — RIO LAGORAI a Ponte Lasta 
39 — ADIGE a Trento 

40 — ADIGE a Boara Pisani 


I. — STELLA A CASALE SACILE (M) » 


CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio: risorgive; zero idrometrico 6,05 m s. m,; distanza dalla foce km 20 
circa; inizio osservazioni maggio 1924; inizio misure aprile 1925. Altezza idrametrica max m 2.20 (13 ott. 1983), minima m (0.49 
(5 mag. 1944). Portata max m/sec » minima m?/sec 18.0 (vari set. 1949). 


+ 


Giugno | Luglio | Novembre] Dicembre 


ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1957 . 
| ANNO  |Genn, | Febbr. | Marso | Aprile | Maggio | Giugno] Luglio | Agosto |Settem | Ottobre] Novem. | Dicem. 


Q max (m9/0). . . 49,7 40.71 | 434 | 27.9 | 497 | 327 | 287 | 321 | 341 | 28.2 | 314 | 420 | 449 
Q media (m?/s) . . 28.1 29.9 | 30.8 | 27.2 | 30.7 | 27.5 | 26,4 | 26.1 | 26.8 | 267 | 26,5 | 290 | 29,9 
Q minima (m'/s) . 23,3 27.5 | 270 | 266 | 267 | 20,6 | 249 | 233 | 252 | 26.2 | 256 | 25.7 | 26.7 


ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1926-31 e 1935-56 


Q max (m°/:3). . . 79.5 68.5 12,5 | 65.0 | 67.5 | 640 | 645 | 660 | 65.0 | 690 | 755 | 740 | 795 
Q media (m?/s) . . 34.2 35.0 | 341 | 33.5 | 33.9 | 347 | 358 | 34.1 | 318 | 320 | 33,2 | 36.6 | 36.1 
| Quinima (m°/s) . 18.0 20.6 | 19,5 | 168.8 | 18.8 | 18.7 | 18.7 | 18.2 | 182 | 180 | 184 | 20.5 | 220 


DURATA DELLE PORTATE © SCALA NUMERICA DELLE PORTATE 


TT” EST i Altezza — Porta 
ri : idrometrica Segno 


Giorni | mi m m/s il. 


39,7 


424 
45.2 
41.9 
50.7 


2. — TAGLIAMENTO A INVILLINO (Mr) 


CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 709 km? (parte permeabile 68%); altitadine max 2781 m s. m.; media 
1270 m sa. m.; zero idrometrico 355 m s, m.; distanza dalla foce km 130 circa; inizio osservazioni anno 1932; inizio misure anno 
1921, Altezza idrometrica max m 2.84 (5 ott. 1935), minima m 0.06 (17 genn. 1937). Portata max m/sec è» minima m/sec 324 
(14 feb. 1957). 


PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m*/s (1) 
Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto |Settembre| Ottobre Novembre Dicembre 


8.79 16.0 8,91 10,2 10.7 4,24 8.34 3,94 6.80 
11.1 15.5 8.42 9,81 9,8] 5.33 6.23 3.94 6,81) 
15,5 19.4 8.42 9.81 8.90 5.33 5.82 4,29 6.80 
15.9 16.6 11.6 9.37 8.44 4.57 5.37 4.66 6.49 
13.1 15.6 12.5 8.48 7.98 4,21 5.04 5.04 6,18 
11,5 13.4 14,8 8.04 6.67 4.21 5.04 6,59 5.86 
11.5 11.4 13.6 7.61 6.26 4.21 5.04 87.0 [RLI 
13.1 10.1 14.7 6.77 5.50 421 5.04 64.0 5.27 
12.4 4.74 13.5 7,18 5.50 4,54 5.04 40,2 5.27 
11,4 8,90 13,5 10,8 5,50 4.54 5.04 55.6 5.27 
14,7 8.63 12.9 12.7 5,11 4.54 4.66 17,5 5,27 
18.0 8.63 14.1 9.91 4.73 4.54 4.66 42.0 9,44 
15.3 8.63 16.8 8.12 4.73 4,88 4.66 20.0 76.8 
12.3 9.05 15.8 7.69 4.37 5.25 4.66 20.5 49,1 
10.8 9,92 13.5 T.24 4,37 5.99 4.66 16.7 15,9 
10.3 10.3 13.5 8.67 4.71 4.46 4.66 16.1 13.2 

8,94 11.7 14.8 8.67 4.71 4.46 5.04 15.0 12.3 

#.61 11.2 21.2 8.14 4,71 4.46 5.04 14.4 11,3 

9.12 11.2 1T.4 8.14 14.8 4.46 4,66 14.4 10,0 

8.73 10.7 14.2 248 11,5 4.09 5.04 13.3 7.99 
10,1 10,2 13,6 20.1 7,88 4.09 5.79 12.8 8.02 
10.6 12.0 14.8 19.5 7.43 4.09 5.79 12.2 7,35 

9.79 11.5 13.6 15.0 6,56 3,73 5.19 10.4 7,10 
10-3 10.5 14.2 11.7 5,72 4.41 5.04 8.70 7.10 
10,8 11,9 12,6 10.8 5,72 4.41 4,40 8.29 6.90 
114 12.8 16.5 10.8 5,01 4.41 4.40 7,53 7.25 
10.9 13.9 13.7 9.87 5,38 5.88 3.94 7.17 7,00 
11.5 12.8 12.1 17.6 4,99 5.88 4.29 T.1T 6,75 
12.6 10,9 10.7 16.1 4,61 7.61 4.66 6.80 6.75 
12.6 10.5 10.2 15.0 4 24 6.66 3.94 6,80 6.50 

9.60 12.2 424 31.94 6,50 


ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1957 (2) 


ANNO Gen. Febbt. | Marzo | Aprile | Mazzio |Giugno| Luglio | Agosto |Settem.{Ottobre| Novem. Dicem. | 
| x .=1———___ 
| 


17.8 11.0 11.2 18.0 19,4 21,2 24.8 | 14.8 7,57 9.34 | 97.0 75,2 
7.98 4.76 6.94 | 117 11.7 13.5 11.3 6.48 | 4,79 5.06 { 210 11.2 
3,81 3,24 4,64 8.61 8.63 8,42 6.77 4.24 | 3.73 3.94 3,94 5.27 

62 108 40 136 120 211 200 88 12 16 254 174 


Q max (m*/s). . . 
Q media (m*/1) . . 
Q minima (m'/s) 


Affius. meteor. (mm) 


ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1938 + 43 e 1946. 47 
__—>—"»-——-——"r.o o o, ——--rr;;rr.r.-_r‘eeeeeeeéeeeeeeéeéee=e=© ee ee—— eee __— ------_-_——_: 


Q max (m?°/4) . . 212 _39.5 17.9 | 57.0 |155 130 98.5 46,9 43,0 |129 100 212 119 

Q media (m*/1) . . 18,3 9.56 B.76 | 124 21.6 31,7 27.6 | 193 15,7 16,5 17.0 23.9 15,9 
6 minima (m'/s) . 4.7 5,4 5.3 4.7 5.9 8.7 8.6 9.0 7.0 5.4 6.0 8.3 6.3 
) media (i/s km?) 25.8 13,5 12,4 | 17.5 80,5 44,7 38,9 27.2 22.1 23.3 24.0 33.7 22.4 
Deflusso (mm). . . 817 36 350 | 47 79 120 101 73 59 6l _64 87 60 

Afflus. meteor. (mm) 1520 63 67 96 GE 190 185 188 129 145 111 164 84 . 
Coeffie. di deflusso . 0,54 0.57 0.45 0.49 0.81 0.63 0,55 0.39 0,46 0.42 0,58 0,53 O.T1 


DURATA DELLE PORTATE 


1957 Altezza 
Giorni ca idrometrica 
mila mila — m m/s mi 
10 24.8 dal 1-1 al 6-XI 0,70 19,8 0,50 
Sl 114 0.30 | 1.48 0.80 26,4 0.60 
î 
182 7.69 0,40 | 4,70 dal 7-XI al 31-XII 0,80 
274 5.04 oso È 895 0.30 4.55 1.00 
355 3,80 0.60 14.1 0.40 1.85 1,20- 


{1) Nelle portate è compresa quella della roggia di Invillino, calcolata in mf/s 1.00, 
(2) Non vengono calcolati i contributi unitari e non viene fatto il bilancio idrologico perchè alla portata del Tagliamento a 
Invillino manca quella derivata, per uso idroelettrico, a monte della sezione di misura e restituita a valle della sezione stessa. 


3 — 


3. — TAGLIAMENTO A PIOVERNO (M) 


CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 1880 km? (parte permeabile 594%); altitudine max 2781 m s. m. me- 
dia 1164 m a. m.; zero idrometrico 227.29 m s. m.; distanza dalla foce km 109 circa; inisio osservazioni anno 1926; inizio misure 
anno 1928, Altezza idrometrica max m 426 (17 nov. 1940), minima m 0.02 (15 feb, 1929). Portata max m/sec 2300 (17 nov. 190), 
minima m/sec 154 (vari feb. 1942). 


ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1957 (1) 


293 190 115 157 52.0 | 712 
107 99.5 88,4 66,7 | 46.6 | 123 
74.6 73,7 15.7 | 43,3 | 44.1 41.2 
230 226 107 88 72 231 


Q max (m°/s) . —. . 
Q media (m?/s) . 
Q minima (m'/s) 


|| Afflus. meteor, (mm) 


ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1932-44 


———————————mm&_—__—_—__——_—_—_mzppy____—__———_—_———t1zk2z%_n 


max (m?/3) . . .| 2000 z4a7 |255 |es6 |715 |930 |s6a |5s0 {465 [1109 l1430 {2000 

media (m*/1) . + 92,2 47.0 | 39.2 | 65.7 | 897 |140 |125 89.5 | 70.4 | 908 | 120 | 152 

minime Tal) 15,4 16.9 | 154 | 191 | 21,8 | 27,8 | 40,6 | 380 | 30.0 | 290| 289] 23.7 

media (I/s km?) 49,2 25,0. | 209 | 351 | 47.6 | 745 | 65.4 | 476 | 37.5 | 484 | 63.8| 814 
Deflusso (mm). . .| 1551 67 so | 94 124 |199 |171 |127 |100 |125 | 172 |210 
Affius, meteor, (mm) | 1849 61 78 [125 |132 |219 [194 |166 150 | 177 |214 | 215 |123 | 
Coeffic. di deflusso | . o.ge4 | 110] 0.68 | 0.75] 094] 091] 0.88] 0.77| 0.67] 0,71] 0.80] 0.98] 091 


SCALA NUMERICA DELLE PORTATE 


DURATA DELLE PORTATE — 


F 1967 1992-44 
tieni m/s m/s 
10 173 303 fino al 11-IV è 1,20 Y2.7 
51 84.0 109 dal 15-1X - 1,40 134 
182 70,5 67,5 0,70” 39,4 1,60 190 
214 46,4 39,0 0,80 43.6 dal 12-1V al 14-IX 
355 40,8 21.5 1.00 bi | 0.70 58.0 


(1) Non vengono calcolati i contributi unitari e non viene fatto il bilancio idrologico perchè alla portata del Tagliamento a 
Pioverno manca quella derivata, per uso idroelettrico, a monte della sezione di misura e restituita a valle della sezione stessa. 


4. — PIAVE A PRESENAIO (Mr) 


CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 142 km?” (parte A 12%); altitudine max 2693 m s. m.; me- 
dia 1600 m s. m.; serq idrometrico 965,91 m a: m.; distanza dalla foce km. 206 circa; imizio osservazioni dicembre 1936; inizio mi- 
1951), minima 


sure dicembre 1936. Altezza idrometrica max m 3.00 (12 nov. m 0.31 (feb. 1938 - mar. 1956). Portata max 


m/sec » minima ia m/sec 0.94 (20 è gen. SA 


GIORNO] Gennaio | Febbraio | Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre] Ottobre |Novembra| Dicembre 
1 1.74 1.65 1.54 4.43 10.5 6.48 6.53 5.00 3.37 4.17 2.07 2.68 
2 1.74 1.65 1.37 4.64 10.2 6.68 6.53 4,78 3,57 3.37 2.07 2.68 
3 1.74 1.65 1.54 5.30 ti 6.71 6,30 4.57 3.37 3.16 2.07 2.68 
4 1.74 1.65 1.72 5.72 9,48 9.28 6,08 4.37 2.96 2.96 2.07 2.68 
5 1.74 1.65 1.72 6.17 8.49 9.03 5.86 4.17 2.96 2.59 1.89 2.68 
6 1.82 1.65 1.72 6.62 7.56 8.55 5.64 3.97 2.96 2.59 4,57 2.50 
7 1.9 1.65 1.90 6.62 6.66 8.07 5.43 3.97 2.15 2.59 28.3 2.50 
z 1.57 1.65 1.90 6,40 6.22 7.84 5.00 4,17 2.75 2.59 17.4. 2.50 
9 1.77 1.65 1.90 5.73 6.00 9.04 5.00 4,17 2.75 2.59 10.6 2.50 
10 1.77 1.65 “ 2.08 5.30 5.56 9,29 6.53 3.97 2.75 2.59 13.2 2.50 
11 1,77 1.65 2.08 6.62 5.56 8.80 9,32 3.77 2.75 2.43 13,9 2.50 
12 1.77 1.65 2.08 6.85 5.06 16.0 6.08 3.77 2.75 2.43 8.83 2.84 
13 1.77 1.65 2.27 5.74 5.78 14.9 5.43 3.17 Z.15 2.43 7.00 0.08 
14 1,77 1.65 2.59 5.10 6.00 10.9 5.22 4.17 3.17 2.25 5.89 6.33 
15 1.77 1.86 3.02 4.66 6.68 10.0 7.90 3.97 3,37 2.25 5.03 4.92 
16 1.77 1.86 3.41 4.45 7.36 9.55 6,53 3.97 3.18 2.25 4.62 3.62 
17 1.77 1.68 4.01 4.66 7.58. 16.4 5.86 3.77 2.96 2.25 4,2 3,00 
18 1.77 1.68 4.21 4.88 7.36 19.2 5.22 3.77 2.75 2.07 4,22 2.84 
19 1.77 1.68 4,21 4,88 7.36 12.4 8.30 10,1 2.59 2,07 4,22 2.60 
20 1.77 1.52 4.85 5.32 7.36 10.9 16.2 6.75 2.59 2.45 4.02 2.50 
21 1.77 1.52 5.28 6.64 7.36 9,32 11.2 5.22 2.45 3.57 4.02 2,50 
22 1.77 1,52 5.49 6.64 7.36 9.06 9,82 5.00 2,43 3.18 3.82 2,50 
23 1.77 1.52 5.49 6.64 T.14 9,52 8.10 4.57 2.59 3.18 3,82 2.50 
24 1.77 1,37 G.8L 7.09 6.91 9.32 6.75 4.17 2,59 2.96 3.82 2.68 
25 1.77 1.37 6.15 7.55 8.28 9,32 6.08 3.97 2.43 2.75 3,62 2.50 
26 1.77 1.37 6.15 7.32 B.T7 10.3 5.86 3.77 3.37 2,75 3,43 2,32 
27 1.63 1.54 5.72 7.55 8.04 8.85 5.64 3.57 2.96 2.59 3,43 2.32 
28 1.46 1.54 5.50 8.00 7.15 7.65 9,32 3,97 2,43 2.43 3,43 2.14. 
29 1,46 3.50 8.00 6.70 7.65 6.75 3.57 2.25 2.25 3,21 2.14 
30 1.46 5.08 8.00 6,48 G.T5 5,86 3.57 3.37 2.25 3.00 2.14 
31 14f 4.86 6GAE G.22 3,37 2.25 1.97 
ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1957 
ANNO Genn, | Febbr, | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno| Luglio | Agosto | Settem.|Ottobre| Novem. 
i Q max (m/s). 26,3 1,92 1.85 6.82 8.00 | 114 18.2 15,2 10,1 3.77 4,17 | 26.3 
| media {(m*/s 4.66 1.72 1.61 3.62 6.12 T.40 9.88 6,91 4,38 2.88 2.65 5.99 
minima (m/s 1.37 1,46 VIT 1.37 4.43 5.56 6,48 5.00 3.37 2.43 2.07 1.89 
| media (1/s km?) 32,9 12.1 11.3 25,5 43.1 52.1 69,6 48.7 30,8 20.3 18.7 42,2 
| eflusso (mm) . 1036 32 27 68 112 140 180 130 82 53 50 108 
| Afflus. meteor. (mm) 1324 ‘37 60 53 134 111 204 187 110 . 67 Ts 179 
Coeffie. di deflusso . 0.78 0.86 0.45 1,28 0.84 1.26 0.88 0.70 0.75 0.79 0.67 0.60 
| ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1937 -56 
| 
| max (m/s) a 72.5 3.5 4,8 10.9 30.4 36.6 37.4 50.0 25.7 42.8 59,9 72,5 
media (0/0) è 4.49 1.83 1.59 2.09 4.83 8.37 8.59 |. 6.15 4.67 4,39 4,39 4.38 
minima (m/s) . 0.94 0.94 0.98 1.12 1.27 1.85 2,23 2.28 1.73 1.64 1.45 1.28 
| media (l/s km) 31,6 12,9 11.2 14.7 34.0 58,9 60.5 43,3 | 32.9 30,9 30,9 30,8 
e 27 39 B8 158 157 116 88 80 B3 80 
54 64 83 119 155 153 119 118 113 110 
0,50 0,61 1.06 1,33 1.01 0.76 0.74 0.68 0.73 0.73 
SCALA NUMERICA DELLE PORTATE 
tezza Altezza tezza 
La ritasza | Portata € | saromatrica | POTRA | iarometrica | Portata 
= ME E m mi /s m m/s 
0,35 1.27 0.60 6,08 0.90 13,9 
0.40 2.07 0.65 7,20 1.00 17.5 
0.45 2.96 0.70 8.34 1.10 21.2 
0.50 3.97 O.T5 9.57 1.20 25.2 
0.55 5.00 0.80 10.9 1.30 29,3 


6l 


ac css ——————_————————————_——_—+——&—r.+.—Fr—ELCLCLCLCLCl —1214zgszz— —rr:-:r::---—-r---_r- —— —_ —- -- —— ———_—__—_ nr _ - —.. — 


5. — PIAVE A PONTE DELLA LASTA (Mr) 


CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 357km (parte permeabile 51%); aree glaciali 0.23 kmf; altitudine 
max 3092 m s. m.; media 1681 m s. m.; zero idrometrico 848 m s. m.; distanza dalla foce km 198 circa; inizio osservazioni luglio 

1932; inizio misure. giugno 1932. Altezza idrometrica max m 2.50 {12 nov, 1951), minima m. 0.52 (vari feb. 1956). Portata max 
m3 /sec 263 (28 set, 1942). minima m/sec 2.00 (7 gen. 1947). 


PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m/s | 
GIORNO | Gennaio | Febbraio] Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto |Settembre| Ottobre |Novembre| Dicembre 


1 _5.36 4.17 4.23 10,0 24.6 13.3 15.3 11.5 8.68 5.84 5,57 7.18 || 
2 6.36 4.17 3.72 10.9 27.0 13.3 15.3 11.0 9.06 8.30 5.57 6.82 || 
3 6.36 4.17 4.02 12.6 24.6 13.3 14,4 10,6 79.3 5.57 682 
4 4.51 4,17 4,02 13.5 23.9 17.2 13.5 10.2 8.31 1.56 5.57 6.82 
5 4.84 3.96 4.02 14.0 20,5 16.7 13.0 10,2 7.94 7.20 5.28 6.82 
6 5.14 3.96 4.02 14.5 18.2 16.2 13,9 9.84 7.94 7,20 9.03 6.48 
T 4.88 3.96 4,02 14.0 15.1 16.2 12.1 9.84 7.94 6.84 39.7 6.48 
8 4.88 4.17 4,02 13.5 14.6 16.2 11.3 9,84 1.57 6.50 29.4 6.48 
9 4.64 3.96 4,02 12.2 14.1 19.5 11.7 9.84 7.57 6,50 20.4 6.14 
10 4.64 3.96 4.28 11.7 13.7 20.0 12.6 9.84 TRI 6,50 24,4 6.14 
1l 4.64 3.96 4.28 14.0 13.2 18.9 20.9 9.46 1.21 6.50 28.4 5.85 
12 4.38 3.96 4,55 15.0 13.2 32.5 14.0 9.06 1,21 6.16 19.8 6.48 
13 4.64 3.96 4.85 13.1 12.8 35.4 12,2 9,06 1.57 6.16 16.6 16.1 
14 4.38 1.96 5.44 11.8 12.8 28,9 11.8 10.7 8.68 6.16 14.6 11,9 
15 4.38 3.96 6.12 10.9 14.2 28.1 14,5 9.46 9.05 5.87 12.8 8.65 
16 4.38 3.96 6.84 10,5 15.6 25.6 13.5 9.86 7,94 5,58 11.9 1.91 
17 4.13 3.96 7.96 10.9 17.2 34,5 12.7 9.86 71.21 5,58 11.5 1.54 
18 4.13 3.96 7.96 10.9 15.6 374 12,2 9.46 7.21 5.58 10.6 7.18 
19 3.90 3.96 9.34 10.9 16.1 32.5 14.5 26.8 1.21 5.28 10.2 6.82 
20 3.90 3.96 9.14 11.4 15.6 28.1 20.1 15,6 6,85 5.58 9,83 6.82 
21 3.90 3,96 10,4 14.1 14.2 24.8 24.3 13.8 6.85 8.67 9.48 6.48 
22 3.90 3.96 10.4 14.1 15.1 23.4 22.2 12.8 6.51 8.30 9.66 6,14 
23 3.90 3.96 10.4 14.1 14.7 23.4 17.5 11,9 6.85 1.93 9.66 6.14 
24 4.15 4.23 12.6 14,1 14.2 23.4 15,5 11.5 6,51 7.56 8,66 6.48 
25 4.15 4.23 12.1 14,6 15.6 22.0 14.1 10,7 6.17 1.20 8,29 6.14 
26 4,42 3.99 12.1 15.5 17.7 25.6 13.6 10.3 7.57 6,84 1.92 5.85 
27 4,42 4.23 11.7 16,0 16.7 20.1 13,2 9,96 7.94 6,50 7.92 5.85 
28 3.92 4.23 11,3 17.1 14.2 17.9: 19.8 10.3 6,84 6.16 7.55 5,85 
29 3,92 11,7 17.8 13.7 16,8 14.1 9 6.51 6.16 1.55 5.85 
30 3,92 11.3 17.8 13.3 15,3 -12.7 9.46 7.94 5,87 7.55 5.56 
31 3,92 10.8 13,3 11.9 9.05 5.57 5.56 


Dicem. 
max (m*/s) . . . 27.0 37.4 | 39.7 15.1 
| ‘d media ( (09) x 22.6 12.6 6.98 
minima {m s) . 5,28 5,56 
media oa è DI ; 35.3 | 200 
uso {mm) . +. 948 91 53 
{| Affius. meteor. (mm) 157 101 
| Coeffic, di deflusso 0.58 | 0.52 


ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL. PERIODO 1933 . 56 


| mar (m/s). 122 15.5 9.5 | 30, 


0.2 | 850 |114 790 | 90.0 | 63.5 | 90.5 |122 97.0 | 61.5 

media (m3/3) . 11.3 | 48711 440] 612] 135 | 220 | 209 | 142 | 11,0 | 10.3 | 107 | 110 | 6.56 

minima (m/s) . 2,00 200] 270) 31 | 37 | 49 | 5.7 52 | 49 3,9 | 45 3.9 | 2.70 

media dx km?) 31.7 13,6 | 123 | 171 | 371.8 | 616 | 585 | 398 | 30.8 | 28.9 | 30,0 |. 30.8 | 184 
uaso (mm) . .| 1000 36 30 46 9a |165 |152 |107 82 75 80 49 
Afflus. meteor. (mm) | 1206 53 58 66 86 (125 |148 |142 |127 |u2 |110 3 66 

Coeffie, di deflusso . 0,83 0.68] 0.52] o7o|] 1n14| 132) 103) 0.75) 0.65] 0.67] 073) O071| 0374 


"DURATA DELLE PORTATE 
1957 1933 - 56 


m/s 


10 28,4 
91 i 140 
182 9.43 
274 | 5.87 
355 3,96 


6. — MIS A PONTE SANT'ANTONIO (M) 


CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 114 km” (parte permeabile 86%); altitudine max 2053 m am.: me 
dia 1234 m sm.; zero idrometrico 385 m sm.; distanza dalla confluenza col Cordevole km 4 circaj inizio osservazioni anno 1946; 
inizio misure anno 1946, Altezza idrometrica max m 3.50 (27 ott. 1953), minima m 0.09 (vari feh 1956). Portata max msec, 152 
(27 ott. 1953), minima m/sec 0.79 (25 e 26 ott. 1949). 


PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m'/s 
IORNO| Gennaio | Febbraio | Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio 
_———€  ————— _—_—____rrr————— 1@ÎI WWW | S/SW-É*_W-._*.Ì*Ì_ÈkÌK-1ùk | PP. 


l 2.11 1,32. 1.96 2.77 4.30 3.36 2.77 
2 6.18 1.32 1.82 3,36 6.82 8.15 2.42 
3 3.15 1,32 1.68 3.80 7.90 2.95 2.26 
4 2,26 1.42 1.68 4.05 6.13 4.30 2.26 
5 2.11 1,42 1,68 3.80 4,88 4.05 2.11 
6 1.96 142 | 1.82 3.58 4.30 3.80 2.11 
T L96 1.42 1.68 3.36 3.36 3.58 1,96 
LI 1,96 1,42 1,96 3.80 2.95 6.13 1.96 
9 1.96 1.42 2.11 3.56 2.77 11.1 1.82 


| ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1957 vai 
ANNO  |Genn. | Febbr. | Marso | Aprile | Maggio [Giugno] Luglio | Agosto | Settem | Ottobre| Novem.| Dicem, | 
must (m3/0) . - 47.8 5.18 | 358 | sz6|115 | 137 | 311 | 350 | 128 | 457) sso] 478 | 40,0 | 
media (m°/1) » — 412 | 176 | 174 | 278] 377 483] 558]. s13| 3600 244 247| 984| 547] 
di isinima (8/6) 122 1.22, | 132 | 168| 2.26 2,26] 2.95] 182] 258) 174) 164| z2i4l 207 
media. {ile doti 36.1 154 | 153 | 244 |331 | 424 | 489 | 450 | 316 | 214 |217 | 863 | 480 
maso (sii). «sj 210 4a .|37 ss |86 |113 |129 lio | s4 |5s |5a |223° |teg 
Allie. meteox (aims) | 1338 53 78 44 193 |240 |167 |178 |i127 {69 |so (201 |138 
Coeffic, di deflusso . 0.82 | 0.77 | 047 | 148 092| o.76| 0.177] 067] 066| 080) ost] 11] 093] 


ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1948. 56 


Q max (m/s). . +. 118 184 |830 | 24 .1 | 397 | 994 [118 | 96,5 


45 | 296 | 47,3 | 397 | 243 | 3 
O media (m?/s) . . 4,50 2,53 | 3.24 | 3206] 5.59] 619] 585 413] a.14| 3.70) 5.72| 6.99) 3.92 
Q minima (m?/s) . 0,79 1.14 | 107 | 1L14| 116| 183] 2050 149] 102] 0.92) 0.79| 147) 0.87 
media (2/s km?) 39.5 222 | 284 | 267 | 490 | 543 | 513 | 36.2 | 27,5 | 325 | 50.2 | 61.3 | 33,5 
eflusso (mm). . . | 1246 60 69 72 |127 |n4s |133 97 74 84 |135 |159 90 
Afflus. meteor. (mm) | 1463 90 97 56 140 |129 |152 |137 |1z8 [124 |169 |154 87 
Coeffie. di deflusso . 0,85 0.67 | 0.71 | 129] 0.91] 112] 0.880 0,77] 0.58] o.68| oso] 103) 103 


SCALA NUMERICA DELLE PORTATE 


desi rarometeion n” td rometrica tà van 
1.12 0.35 4.59 0.70 19,0 
1.68 0.40 6.13 0,80 24.1 
+ 2,42 0.50 9.82 1.00 34.2 
3.36 0.60 14.1 L.20 did 


7. — PIAVE A SEGUSINO (Mr) | 
CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 3333 km® (parte permeabile 76%); aree glaciali 6:22 km?; altitudine 
max 3342 m s.m.; media 1343 m s.m.; zero idrometrico 200 m s.m.; distanza dalla foce km 95 circa: inizio osservazioni novembre 1935; 
inizio misure anno 1913. Altezza idrometrica max m 485 (28 ott. 1953), minima m 0.05 (27 feb. 1933). Portata max m/sec 1990 
(28 or. 1953), minima m?/sec 17.9 (26 feb, 194). 


è 


laiorNO Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto [Settembre] Ottobre |Novembre Dicembre | 
| P_i =: A 


—— —— 


| 
40,6 s47 | 107 107 90.6 58.5 40.5 36.4 270 | 


1 28.2 28.2 42,3 
2 122 27,3 39,9 51.7 58.9 101 131 75.8 53.5 40.5 36.4 ; 
3 75.5 26,2 36.6 51.7 69.3 107 110 12.7 54,8 37.6 37.4 > a 
4 55.0 25.2 355 54.1 18.3 150 99.6 68.7 49.8 36.4 35.4 23,9 
5 45,9 274 35,5 52.8 71.0 181 88.6 61,2 45,0 95.4 35.4 23.9 
6 42,1 274 35.5 50,2 67.7 181 81.0 59.8 42,8 34.4 79.2 21.9 
7 38.6 28.4 34.4 47.7 63.2 201 81.0 59,8 42.8 34.4 687 21,9 
3 36.2 29.5 I44 49.1 61.1 229 96.6 62,6 42.8 34.4 475 20,9 
| 9 35,2 30,5 36.7 51.4 59.0 229 86.6 74.2 40,5 34.4 313 19.8 
10 35.2 29.6 35.6 56,7 56.2 292 102 68.2 39,5 34.4 511 19.8 
i i 34.3 29.6 35,6 116 49.6 217 153 59,8 5 33.3 531 20,9 
i 12 33.2 29.6 36.8 104 434 181 125 56,0 43.9 33.3 344 53.3 | 
13 321 31,8 35.6 86,6 44.6 202 82.8 59.8 46,2 32.3 233 547 
14 31,3 34.9 36,9 74.9 49.6 243 17.5 62.6 47,4 314 201 4B5 
15 30.4 40.7 36,9 65.1 49.6 183 84.6 65.6 58.0 30.6 139 229 | 
16 31.3 45.5 36.9 57.8 52.1 134 94.6 50,8 46.2 30.6 105 125 
| 17 30.4 38.3 35.7 55.0 61.2 121 81.0 64.0 41,6 31,4 64,0 96,3 
ì 18 30,4 92.8 37.0 53.6 61.2 336 75.8 62.6 39,5 30.6 53,3 85,9 
19 29.4 26.2 35.8 52,2 57.1 316 107 107 38.5 31.4 65.7 17.1 
20 284 60,2 37.0 49,7 56.3 253 227 207 37.4 33.3 50.5 p n] 
21 27.5 58,9 38.2 48.4 54.9 221 283 145 36.4 43.9 45.0 65.7 
22 18.6 54,7 39,3 47.1 76.5 193 287 131 35.4 43,9 41.3 62.3 
| 23 28.6 49,5 40,5 48.4 94.3 205 263 99.4 35.4 BB6.4 38.7 ST.T 
| 24 29,7 45.7 49,2 49,5 718.3 241 183 125 34.4 61.2 36.3 54.7 
25 29,7 41,0 49,2 53,3 BB.6 261 145 102 334 49.8 33,9 53.3 
| 26 28,8 39,8 65.8 494 143 283 153 84.6 354 46.2 31,5 51.9 
i 37 26,9 47.1 54,2 50.7 157 187 110 99.4 354 43.9 30.4 50,5 
28 25.9 47.) 50,4 51.9 122 179 110 97.1 324 41.6 30,4 50,5 
29 271 49.3 49.4 113 171 138 69.7 314 38.5 29,3 51,9 
30 27.1 48,0 51,9 107 92,6 142 53.5 814 37.4 28.1 49,1 
31 28,2 44,3 104 99.6 51.0 37.4 46,3 


157 362 
36.6 41.5 40.3 57.4 74,0 | 205 
25.9 25,2 34.4 40.6 |- 43.4 92.6 
58 86 39 105 132 191 


287 207 56.0 | 65.4 | 587 

129 82.4 41.4 | 38.4 | 143 
715,8 51.0 3].4 | 30.6 28.1 

173 116 54 85 181 


Q max (m°/1). . 587 
Q media (m/s). . 81.1 
Q ininima (m?/s3}) . 19,8 
Affius. meteor. (mm) 1350 


ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1928 . 56 


Q max (m?/1). . .| 1200 s77 |eso sos |724 |6as |6ss |419 | 304 |s14 {1200 |1025 ‘884 | 
QUmedia (m?/) . | az4 | 485 | 465 | 629 | 944 |149 |146 | 986 771 722] 866 106 |-621] 
Q minima (m*/1) . 17.9 | 196 17.9 | 190 18,5 22.9 34.2 39.6 28.9 26.5 22.2 23.6 20,9 
Afflui. meteor. (mm) | 1311 56 6 | 82 |109 |145 {140 |1s1 |izo | ma | 138 | 132 | 75 


DURATA DELLE PORTATE SCALA NUMERICA DELLE PORTATE. 


Giorni Es: ___1928-56 — pera POEBata Printer RA Parata Piro Portata 
10 316 2%0 1.10 24.8 L.60 96.0 2.20 320 
91 866 | 106 | 1.20 344 1.70 126 2,40 400 
182 S10- | 58,9 | 1.30 46.2 1.80 162 2.60 480 
214 35,8 881 1.40 59,5 1,90 201 2.80 560 
355 | 252 227 | 1.50 75.0 2.00 241 3.00 640 


(1) Non vengono calcolati i contributi unitari e. non viene fatto il bilancio idrologico perchè alla portata del Piave a Segusino 
manca quella derivata a Soverzene, in misura variabile, per uso idroelettrico. (Vedi Anmali 1941). 


8, — BRENTA A LEVICO (M) 


CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 121 km® (parte permesbile 59%); altitudine max 2150 m s.m.; media 
901 m s.m.; sero idrometrico 437.00 m s.m.; distanza dalla foce km 167 circa; inizio osservazioni giugno 1929; inizio misure giugno 
1929, Altezza idrometrica max m 1,30 (28 ott. 1953), minima m 0,13 (11 mar. 1956). Portata max m*/sec 31.0 (28 ott. 1953), mi- 
nima m*sec 0.14 (18 lug. 1943), 


PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m/s 
Gennaio | Febbraio | Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto |Settembre| Ottobre |Novembre| Dicembre 


| 


1 1.20 1.14 1.21 1.57 2.09 2.06 1.87 1.31 1.09 
2 1.20 1.14 1.21 1.33 2.09 2.06 1.87 1,31 1.09 
3 1,20 1.14 1.73 1.19 2.09 2.06 1.87 1.31 1.09 
4 1,20 1.14 1.63 1.33 2.09 2.06 1.87 1.31 0.97 
5 1.20 1.24 1.63 1.57 2.09 2.06 1.74 1.16 0,97 
6 1.20 1.24 1.63 1.96 2.09 2,06 1.74 1.16 0,97 
T 1,20 1.24 1.63 2.23 2.09 2.19 1.60 1.01 1,60 
LI 1.20 1.47 1,53 2.23 2.09 2.19 1.60 1,01 2.53 
9 1.20 1.47 1,53 2.09 2.09 2.05 1.60 1,01 3.70 
1.10 1.47 1.43 1.96 1.82 2.05 1.47 1,01 Ge) 
1.04 1,47 1.43 1.96 2.01 1.92 1.47 1.01 5.9] 
1.04 1.34 1.43 2.62 2.01 1,78 1.47 1.01 2.78 
1,08 1.34 1.32 2,62 2.61 1,78 1.47 101 | 2.51 
1.08 1.34 1.32 2.36 2.61 1.78 1.47 1.01 2,51 
1.08 1.34 1.32 2.36 2.6] 2.31 1.47 1.01 2.51 
1.08 1.34 1.43 2.62 2.35 2.03 1.47 1.11 2.91 
1,08 1.34 1.43 3.16 2.85 2.03 1.47 1.11 2,51 
1.08 1,34 1.56 3.16 2.07 2.03 1.47 1.11 2.78 
1.08 1,34 1,56 1.94 1.90 1.57 1.01 2.51 
1,08 1.34 1.68 2.62 1.55 1.90 1.69 1.36 2.36 
1.08 1.34 1.68 2.62 1,55 1,90 1.53 1.63 2.36 
1.16 1,34 1,83 2.89 2.60 1.76 1.53 1.49 2,23 
1.16 1,28 1.68 2,89 2.60 1.62 1.53 1,49 2.23 
1.16 1.28 1.57 2,89 2,47 1.62 1,53 1.49 2.09 
1.16 1.28 2.09 2.89 2.47 1.37 1.36 1,49 2.09 
1.78 1.28 2.89 2,89 - 2.34 1.37 1.36 1.49 1,96 
1.65 1.21 2.62 2,62 2,34 . 1.25 .36 1.49 1.96 
1.14 1.21 2.62 2.49 2.20 1.25 1,36 1.49 1.83 
1.14 1.21 2.36 2.36 2,20 1.25 1.36 1.34 1.70 
1:14 1.21 1.96 2.09 2,20 1.25 dé 1.09 1.70 
1.14 1,83 2,20 1,25 1.09 


1,47 2.89 3.15 
1,50 1.70 2.35 2.26 
1.14 1,21 1,19 1.55 

10.7 14.0 19.4 18.7 

28 37 50 50 

45 111 167 150 
0.62 0.33 0.30 0.33 


0,51 0.84 | 


mar (m/s). . . . 27.8 6.1 14.1 10.0 13.3 9.1 | 920 5.7 4.8 8.6 27.3 
media (e) ii 1.93 1,70 1.69 1,92 2.31 2.56 2.33 1.72 1.32 1.37 1.90 
minima {m*/s} . 0.14 0.32 0.44 0.44 0.40 0.51 0,39 0,14 0.18 0,32 0.40 
media (l/s km?) 15.9 14.0 14.0 15.9 19.1 21.2 19.3 14,2 10.9 11.3 15.7 
flusso (mm) . 501 37 34 42 49 57 50 38 29 29 42 
Afflus. meteor. (mm) 1091 49 63 62 BB 138 122 110 92 112 99 
Coeffic, di deflusso . 0,46 0.76 0,54 0.68 0.56 0.41 0,41 0.35 0,32 0.26 0,42 


SCALA NUMERICA DELLE PORTATE 


Altea Porta Altezza Forta 
ii racmarica Ro idrometrica cs idrometrica Lon 
m m/s . mn , mile m m/s 
0.15 0,94 0,35 3,12 0.60 6.39 - 
| 0,20 1.17 0.40 3.78 0.70 7.68 
0.25 1.80 0.45 4.43 0.80 8.96 


2.46 0.50 5.08 0,90 10,3 


9. — BRENTA a BORGO VALSUGANA (Brolo) (M) 


CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 214 km? (parte permeabile 54%); altitodine max 2361 m sm.; media 
935 m s.m.; sero idrometrico 375 m s.m.; distanza dalla foce km 143 circa; inizio osservazioni anno 1955; inizio misure marzo 1955. 
Altezza idrometrica max m 1.00 (12-13 dic. 1957), minima m 0.18 (feb.- mar, 1956). Portata max m?/sec » minima m?/sec 197 
(feb. e mar. 1956). 


PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m'/ 


GIORNO Gennaio i Febbraio | Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto |Settembre| Ottobre 


2.48 2.05 3.63 3,58 2.74 3.26 
2.48 2.05 3.63 3.58 s.74 3.26 
2.48 2.05 3.63 3.58 2.74 3.26 
2.48 2.31 3.63 3.58 2.74 3.82 
2.48 2.31 3,63 3.58 3.14 382 
2.48 2.85 3.63 3.58 2.74 3,82 
2.71 2.85 3.63 3.58 8.49 3.82 
2.71 2,85 3.63 3.58 3,49 3.82 
2.71 2.57 3.89 3.58 3.49 3.82 
2.71 2.57 3.84 3.98 3.49 3,82 
2.71 2.84 3.62 4.25 3.49 3.84 
2.71 2.84 3.89 4,25 3.49 3.84 
Las 3.12 3.89 3,98 3.49 3.84 
2.86 3.12 3.62 3.72 3.49 3.84 
2.06 3,12 3.62 3.72 3.49 3.54 
2.06 3.38 3.62 3.72 3.49 3.84 
2.96 3.65 3.88 3,72 2.95 3.84 
2.86 3.65 4.87 3.72 2.95 3.84 
2.98 3.65 4.69 3.72 3.26 446 
2.32 3.65 3,88 4.00 3.26 4.18 
2.32 8.65 3.62 4.27 3.26 3.64 
2,32 3.91 3.88 4.27 3.26 5.64 
2.32 3.91 3.88 4.27 3.26 3.64 
2,32 3.91 3.88 4.00 3.26 3.64 
2.32 3.91 4.14 3.74 3.26 3.64 
2,32 4.46 3,87 3.74 3.26 3.64 
2.05 4.18 3.87 3.74 3.26 3.64 
2.05 4.18 3.87 3.74 3.26 3.08 
2.05 3.91 3.58 3.74 3.26 3.08 
2,05 3.63 3,58 3.74 3.26 3.08 
3,63 3.74 3.26 


Gen. | Fabbr. | Marzo | Aprile [Mazglo G 


lugno| Luglio | Agosto |Settem. [Ottobre | Novem. | Dicam. 


2.65} 285) 205] 2961 445) 4971 da27] 374) 445) al] e78| 130 
2.41 | 2.54| 2.75] 254) 3.25) 3.82] 3910 341] 3690 374) 526) 743 
2.28 | 233) 24al 20os) 205 3.58] a.s5al 295] 308) 355]| 372] 435 
11,3 | 119 | 129 | 119 | 15.2 | 179 | 178 | 159 | 122 | 175 | 246 | 347 
30° | 29 | 34 31 si |a6 | 48 4a: |4a | ar | 64 93 
39 | 59 ar | 40 |u1n [159 [199 | 6s | 39 | 73 [123 |uo 
0.77 | 0.49 110] 0.78| 0,35) 029] 035) 065|] 113) 064] 0,52] 0.19 


Qua (mf). . + 
Q media (m°/s) . 
Q minima (m/s) 

Q media (l/s km®) 
Deflusso (mm) . . 
Aff, meteorico (mm) 


Coeffic, di deflusso . 


| DURATA DELLE PORTATE NUMERICA DELLE PORTATE © 


10, — CEGGIO A MASO COSTI (Mr) 


CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 19.5 km” (parte permeabile 31%); altitudine max 2321 m s.m.; media 
1722 m s.m.; sero idrometrico 870 m s.m.; distanza dalla confluenza col Brenta km $# circa; inizio osservazioni marzo 1951; inizio mi- 
sure marzo 1951, Altezza idrometrica max m 2.18 (8 mov. 1951), minima m 0.10 (24 feb. 1957). Portata max m/sec » minima 
m/sec 0.07 (vari feb, 1957). 


PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m/s 
GIORNO | Gennaio | Febbraio| Marzo Aprile | Maggio | Giugno | Luglio Agosto |Bettembre| Ottobre |Novembre | Dicembre 


1 0.13 0,08 0.29 0.50 0.82 1.98 0.49 0.55 0.29 0,24 0.30 
2 0.16 0.10 0.29 0,50 1.00 1.79 0.49 0.32 0.32 0.33 0.34 
3 0,13 0.13 0.29 0.44 1,79 1,79 0.43 0.29 0.32 0,27 0.34 
4‘ 0.13 0.10 0.24 0.44 1.59 2.17 0.39 0.29 0.29 0.27 0.31 
E) 0.13 0,08 0,15 0.44 1.40 2.17 0.35 0.32 0.29 0,24 0,31 
6 0.13 0.08 0.18 0.50 1.19 2.58 0,31 0.32 0.26 0.24 1.80 
T 0.13 0.08 0.21 0.56 0.83 2.78 0.28 0,32 0.26 0,22 4.17 
i) 0.13 0.07 0.24 0.56 0.68 2.18 0.25 0.32 0.24 0,22 2.98 
9 0.13 0.07 0.26 0.56 0.58 2.38 0.28 0.29 0.24 0.22 2.79 
10 0.13 0,07 0.26 0.56 0,51 2,38 0.81 0,29 0.24 0.22 4.37 
11 0.13 0,07 0.26 0.99 0.46 2.38 2.17 0.26 0.21 0,19 
12 0.11 0.07 0.26 0.89 0.46 2.78 1.18 0.35 0.21 0.19 3.18 
13 0.11 0.07 0.29 0.81 0.46 2.78 0.66 0,29 0.21 0.19 2.79 
4 0.11 0.07 0.36 0.67 0,51 2.38 0,56 0.44 0,29 0.19 1.99 
15 0.11 0.07 0.36 0.56 0.58 1.97 0.56 0.35 0.24 0.19 1.60 
16 0.11 0.07 0.39 0.44 0.83 1,58 0.56 0.32 0.24 0.19 141 
17 0.11 0,07 0.44 0.44 1,41 2.17 0,49 0.29 0.24 0.19 1.21 
18 0.11 0.07 0.50 0.39 1.20 2.57 0.43 0.35 0.24 0.16 0.84 
19 0.11 0,07 0.57 0.39 1.20 2.17 2.57 2.17 0.24 0.19 0.69 
20 0.11 0.07 0.57 0,44 1.60 1.78 6.63 1.59 0.24 0.50 0.59 
zl 0.08 0,07 0.67 0.50 1,60 1,58 2,96 1.19 0.22 0.51 0.52 
22 0,08 0.07 0,57 0.57 1.60 1.39 2.37 0,82 0.22 0.45 0.46 
23 0.08 0.07 0.67 0.67 1.40 1.39 2.17 0.67 0.22 0.68 0.46 
24 0,08 0,07 0.81 0.82 1.40 1,58 1.58 0.57 0.19 0.51 0,42 
25 0.08 0,07 0.67 0,82 1.59 1.39 1.18 0,50 0,19 0.51 0.42 
26 0.08 0.29 0.81 0,82 3.96 0.99 0.81 0.44 0.24 0.51 0.42 
27 0,08 0.29 0.67 0.82 2.30 0.81 0.67 0.44 0.22 0.45 0.38 
28 0.08 0.28 >». 0.57 0.82 3.57 0.67 0,56 0,39 0,22 0.41 8.38 
29 0.08 i 0.50 0,82 2.97 0.56 0.49 0.36 0,19 0,37 0.38 
30 0.08 | 0.50 0.82 2,38 0.49 0.44 0.32 0.22 0,33 0.34 
81 0,08 0,32 0.33 


Febbr. | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settem. | Ottobre] Novem. | Dicem. 


max (m*/a3). . . i ; 0,99 3,96 i ; i a 4.37 1.81 
media { (m/s) a È 5 0,62 1.47 1 p , , ; 1.35 0.36 
minima (m° TN ‘ ; È : .15 0.39 0.46 | 0 , . È 0.30 | 0,23 
È maria (7 dm P 1 È a A 31.7 715.3 Lo ; ; - 69,1 19.5 
flusso (mm) . . 82 200 | 178 49 
prc meteor. {mm) 6l 123 1 42 127 


Coeffic, di deflusso . È ; : 5 1.34 1.63 ; . , Li 4.24 0,39 


ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1952 . 56 


max (m/s). . . 8,91 2.05] 0.35| o.80| 5.22] 6.32] Ss.20| 245) 4980 891] 691) 273] 2,39 

media (m"/s) . 0.65 0.17 0.14 0.22 0.83 1.43 1.28 0.83 0.58 0.56 1.02 0.50 0.29 
Q minima (m2/5) 0.03 0.12| 0.09 0.09 | 0.20 0.33 | 0,33 0.23 | . 0,19 0.08 0.12 0.11 0.11 
Q media (I/s km?) 33.5 8,72] 7.18] 113 | 42.5 | 73.3 | 65.6 | 425 | 29.7 28.7 | 523 25.6 | 149 
Deflusso (mm) ‘ 1056 23 17 30 110 195 169 113 80 14 139 66 40 
Afflus. meteor. (mm) 970 48 38 50 83 75 133 97 98 104 135 53 SÒ 
Coeffic. di deflusso . 1.09 0.48 0.45 0.60 1.83 2.60 1.27 1.16 0,82 O.Ti 1,03 1.25 0.71 


\__—_—___—_ rr lmmm—rrrrrtt111 
DURATA DELLE PORTATE 


1957 1952 - Altezza 
Giorni ———»y_————___ idrometrica 

m' fs m' fa 
10 3.17 2,76 
91 0.81 O.T8 
182 0.37 0.39 
274 0.24 0.20 
355 0,07 0.12 


CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 1567 km? (parte permeabile 66%); aree glaciali 1.3 km!; altitudine 
max 3185 m s. m.; media 1256 m s, m.; zero idrometrico 10583 m s. m.; distanza dalla foce km 105 circa; inizio osservazioni amno 
1952; inizio misure agosto 1946. Altezza idrometrica max m. 3.95 (28 ott, 1953), minima) m 0,39 (23 gen. 1955). Portata max m'Ysec ‘ 
1300 (28 ott. 1928), minima m'ysec 140 (vari genn, e feb. 1922). 


Ya —_BRENTA A BARZIZA (Bassano 


! GIORNO | Gennaio | Febbraio) Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio 


—_—_—————_— 


29,4 27.1 33.2 64.4 613 | sais 72.2 


1 51.7 9A 

2 T2A 26.9 |. 30.5 62.9 71,9 76.6 67.6 ; bd 

3 67.2 27.7 30,5 67.5 78.3 70,2 66,2 44.6 ILA 

4 47,8 26.1 29.6 70,5 | 76.7 99.0 61.1. 24, MA 

5 39.4 29.4 80.5 70.5 73.4 115 50.9 #15. | "394° 

6 28.5 29.4 30,5 67.5 79,8 10I 49,7 ‘87.5 61.7 

1 31.2 29.4 30.5 55.9 734 97.1 40.0 385° | 412 

8 34.0 26.9 31.4 68/9 67.2 118 45.9 39,5 292 

9 33.0 27.7 374 72.0 62.6 170 45.9 38.5 184 
10 33.0 23.8 38.5 84.8 61.2 147 52.4 35.4 466 
1l 32.1 23.8 37.4 mn 62.6 120 142 95.4 641 
12 31.2 25.3 37.4 120 64.1 109 121 344 | 329 
13 23.8 26.1 "38,5 97.3 59.8 113 82,2 34.4 214 
l 26.9 30,4 39.6 152 64.1 113 66,5 34.4 143 
15 30,3 32.2 41.9 713,6 65,7 107 85.4 "344 | (117 
16 31.2 32,2 43.1 78.6 67.2 99.0 04.4 ‘34.4 104 
17 30.3 29.4 49,3 68.8 71.8 101 99,9 354 94.3 
18 30.3 39.6 50,6 68,8 75.0 155 83,9 33,5. 88.7 
19 34.0 30.6 52.0 61A 61.0 142 181 93,5” 83.4 
20 29.4 35.1 54.7 70.4 75.0 116 378 33,5 - 716,1 
21 29.4 34.1 56,0 55.8 93.5 103 250 42,4 70,3 
22 30,3 31.3 58.7 518 167 99,2 175 50,3 70.3 64,4 
23 29.4 31.3 61.5 62.7 113 97.4 138: 87.4 67.3 68.8 
24 29,4 30.4 75,3 68.7 95.3 99.2 | 117 87.4 67.3 67.3 
25 29,4 294 76.9. 65.8 96.3 128 99.1 57.8 59.1 53.8 
26 29,4 30.4 88.3 658 | 177 103 | 90,6 54.0 59.1 49.0 
27 28,5 37.3 83.0 70.3 107 90,1 83.4 47.9 60.3 59.1 
28 28,5 37.3 153 716.1 133 83,3 68.8 47.9 60.3 59.1 
29 29.4 73.7 15.1 118 78.6 702 46,8 60,3 571 
30 29, 70.2 13.5 101 70.6 15.0 44.6. 59,1 56.4 

. | 658 42.4 59.1 


88.3 |177 |iorx | 50.3 | ora [sa |ssa 
33.5 | 304 | 502 | 748 | 88.3 |107 430 | 430 
29.6 | 518 | 598 | 702 | 40.0 | 423 | 313 | 33.5 
162 so 


Q max (m*/1). . . 
Q media (m/s) ... 
L Q minima (m?/s) 
5 || Afflus. meteor. (mm) 
S| 


\ 


57,4 49.0 


\ ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1922-41 e 1947.50 
5, sas ii. «| 368 asa “fara [ara |ss1 |394° [260 [260 |522 1629 |291 
fe ] O media (m3/s) : | 708 | 358 | 337 | 549 | 983 |140 [103 | 614 | 509 | 56.7 90.2 | 55.6 
fu È minima m/s) è 14.0 14.0 14.0 15.5 20.3 21.1 32.4 24.0 19.5 19.6 |.17T. 20,5 18.5 
Vi media (l/s km?) | 452 | 228 | 215 | 35.0 | 62.7 | 893 | 657 | 392 | 32.5 | 36.2 57.6 | 355 
maso (de). | LUIS st |5s2 | 94 |162 |238 |170 [105 |87 | 94 i |149 | 95 
Affius. meteor. (mm) | 1386 - | 62 | 64 |92 |133 [180 |133 |i16 |u4 |a 151 |8s1 
ha Coeffie. di deflusso . 1.03 0.98 0.81 1.02 1.22 1.32 1.28 0.91 O.T6 0,80 0.99 1.17 
th 
DURATA DELLE PORTATE 


1957 103141 è 


b94T-50 
m/s 


Giorni 


214 
75:3 
56.0 
39.5 
27,7 


(1) La stazione di misura di Barziza (Bassano) sostituisce quella di Sarson, funzionante dal 1922 al 1941. I bilanci calcolati per 
la stazione di Sarson possono. ritenersi validi anche per la stazione di Barziza (Bassano) in considerazione della trascurabile differenza 
dei bacini imbriferi sottesi: km? 4 Ma i anti: 
{2) Non vengono calcolati i contributi unitari e non viene fatto il bilancio idrologico a causa della diversione delle portate operate 
dol Travignolo (bacino dell'Adige) nel Brenta. 

ce 


pi sp 


12, — ASTICO A FORNI VAL D'ASTICO (Mr) 


CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 136 km? (parte permeabile 100%); altitudine max 2014 ms. m.; media 
21173 m aj m.; sero idrometrico 315 m s. m.; distanza dalla confl. col Bacchiglione km 60 circa; inizio osservazioni settembre 1949; 
pf ge ‘settembre 1949, Altezza idrometriea max m 2.49 (16 ott. 1953), minima m 0.20 (vari set. 1957). Portata max m/sec n 
minima m/sec 0.21 ii e 18 set, 1957). 


PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m'/a 
: LI F] x ——-rrni_.__T_r__oetrrerrwewxal 
GIORNO] Gennaio | Febbraio | Marzo ,| Aprile Maggio _ Giugno _ Luglio — Agosto |Settembre| Ottobre | Novembre] Dicembre 


4 


1 0.78 0,34 * 1.67 4.42 4,25 4.85 2.27 2.08 | DII 0.70 2.65 1.80 
2 1.59 0:26 1.51 3,94 5,03 4.12 2.27 -0B D.TI 0.90 2.35 1.58 
3 1.89 0.34 1.35 4,17 5.85 3.90 2.12 .-DB 0.63 1,12 2,50 1,58 
4 1.75 0.34 1.51 3.95 5.57 6.53 1.98 1,94 0.49 1.23 2,50 1,45 
5 1.73 0.39 1.51 4.43 5.57 8.58 1.83 1.79 0.44 1.11 2.35 1.43 
6 1.43 0.39 1.51 5.22 5.86 6.24 1.83 1.65 0,39 1,00. 9,30 1.43 
T 1.72 0.46 1.51 5.22 5.04 5.14 1.69 1.54 0.34 0.78 35,0 1.29 
8 1.72 + 0.46 1.81 5.50 4.04 4.87 1.69 1.54 0.38 0.69 22,4 1.29 
ca 1.56 0.54 2.40 5.22 3.38 * 7.89 1.56 1.42 0.34 0.69 17.3 1.15 
10 1.56 0.63 8.23 | 496 | 2.75 11.6 1.85 1.42 0.26 0.60 63.3 1.15 
11 1.41 0.63 3,23 | 124 2.55 , 8.25 6.36 1.19 0.23 0.60 36,6 1.15 
12 1.29 0.74 - 3.00 11.0 . 2.26 8.60 16.66 1,07 0.21. 0.57 18.2 2.10 
13 1.29 0.84 3.00 7.72 2.26 9.70 6.74 1,07 0.25 0.45 12.7 EB.O 
-l4 1.17 0.84 Dirt. 5.79 2.26 7.57 3.59 0.96 0.36 0.45 8.90 32.3 
15 1.05 0,94 ‘9.22 4.71 2.41 5.98 2.97 1.28 0.32 | 0.39. 7.00 15,2 
16 1.05 0.94 3.35 3.98 2,26 4,89 4.27 1,28 0.24 0.39 5.90 10.4 
Me 0,93 0.94 4.13 3.76 2.57 6.57 4.76 0.95 0.21 0.34. 5,10 7.54 
o 8 0.93 1.57 4.63 ‘3.99 2.97 17.8 3.73 | 0.95 0.21 0.34 - 4.35 5.91 
19 0.81 2.02 4.90 . 3.99 2,97 11.6 16.1 - 1.39 0.23 0,34 4,10 5.06 
20 0.81 1,87 5.45 4.22 3.41 7.99. 34.1 2.06 0,23 0,39 3.62 4,26 
21 0,69 2.02 o.73 4,48 6.19 6.00 15.7 1.75 0,34 1.46 3.40 3.73 
22 0.60 1.70 5,73 4.73 7.50 5.18 12.8 1.49 0.43 5.15 3,17 3.47 
23 0.50 1,55 5.18 4.48 7,50 4.42 8.75 1,26 0,38 6.09 2.95 3.00 
24 0,50 1.55 11.7 4.48 5.91 4.19 6.41 :1.03 0,38 4.63 2.52. 2.79 
25 0.50 1.55 8.74 4.74 6.50 4.19 5.30 0.91 0.38 4.15 2.30 2,58 
26 0.50 1,38 12.8 4,48 19.5 3,98 4.54 10.91. 0.42 * 4.15 2,10 2.58 
27 |, 04l 1,88 10.6 4.25 20.0 3.53 4,09 0,91 0.48 3.93 2.10 2.58 
28 0.34 1.83 7.00 4.25 13.5 2.91 3,64 0,91 0.62 3,93 1.95 2,39” 
29 0,34 6.04. 4.25 8.93 2.71 3,12 0.91 0.62 3.48 1.95 2,39 
80 0.34 » 5,75 4.25 6.84 2.41 2.67 0.91 0.62 3.05" 1.80 2.20 
31 0,34 5.20 5,65 2,22 0.81 2,85 1.85 


ANNO Genn. | Febbr. | Marzo | Aprile | Maggio }Giugno| Luglio | Agosto | Settem.|Ottobre| Novem.| Dicem. 


wu ELLI TTLLLLWéELPWW-— __._._.E reed TT. nl 


max (m3/3) . . . 58.0 1.89 | 2.02 | 12.9 | 129 | 20.0 | 17.8 | 341 | 208] om 5.69| 533 | 580 


media (m/s) . . 4,05 1.02 | 191] 454] 5.12] 285] 6.400 5.73] 134| 0.40| 179| 935| 5.99 
minima (m*/s) . 0.230 | 034| 0.26| 135] 3.76] 2.26/ 241| 156] 0.81] 0,21] 034] 180) 115] 

media (I/s km?) 29.7 |. 7.50] 743] 334 | 37.6 | 43.0 | 471 | 421 | 9.85) 294] 132 | 688 | 440 

Deffusso (mm). . .| 937 | 20 18 89 9 |115 |123 |113 26 8 35 |178 |118 

. || Afftus. meteor. (mm) | 1494 63  |102 S2.: | 64 |175 |194 |175 85 s:_ |107 |z26 [199 
Coeffie. di deflusso . 0.63 0.32 | 018] 17) 147] o66f 063) 0.65|-031) 015) 033) 0.79] 0,59 


» ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1950 -56 


max (m/s). . . 85,5 12.5 53.5 20.8 60,1 31.8 26,9 24,9 14.3 24.8 71.2 85.5 66.6 
media (m/s sn 4.04 1,48 2.40 3.23 T.T6 T.54 4.50 | 3.24 2.04 2.62 5.39 5.55 2,70 | 
minima {m/s} . 0.35 0.60 0,45 0.48 1.60 | 0.84 0,81 0,46 | ‘0.49|] 0.55 0.38 0.55 0.64 
media (I/s km?) 29,7 10.9 17.6 23.8 57.1 55.4 33.1 23,8 15.0 19.3 39.6 40.8 19.9, 
(mm). . - 937 29 43 64 148 148 Bb 64 40 50 106 106 53 
Afflus. meteor. (mm) 1360 59 96 77 |131 111 138 119 105 123 176 136 89 


Coeffie. di deflusso . 0.69 0.49 0,45 0.83 1.13 1.33 0.62 0.54 0.38 0.41 0.60 0.78 0,60 


SCALA NUMERICA DELLE PORTATE 


Altezza Ai 
1afltezza | Portata | Altezza | Portata |, Jitesza | Portata 
m m/s m m/s m m/s 


dal 1-1 al 13-XI - dal 14-XI al 12-XII dal 13-XII al 31-XII 


Me Ri RL 0,50 1,80 0.30 1.50 
0.60 0.60 3.85 0.50 6.21 
1.75 TO 6.45 0.70 13.6 
5.97 0.30 13.2 0.90 22.5 

13.1 1,00 22.0 1.10 da. 
22.0 1.20 32.3 1.30 44,2 
34.5 1.40 44.0 1.50 56,2 


_ 


13. POSINA A STANCARI (Mr) 


CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 116 kmf (parte permeabile 93%); altitudine max 2236 m s. m.; media 
1200 m s. m.; zero idrometrico 390 m s. m.; distanza dalla confluenza con l'Astico km 3.5 circa; inizio osservazioni settembre 1949; 
inizio misure settembre 1949. Altezza idrometrica max m 2,40 (9 nov. 1951), minima m —0.06 (11 mar. 1956), Portata max m*/sec », 
minima m?/sec 0.61 (11 nov. 1950). 


PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m?/s 
Giugno Luglio Agosto |Settembre| Ottobre |Novembre| Dicembre 


1.50 1.45 2.40 2.72 2.24 4.76 1.67 4.22 1.38 1.09 1.45 2.62 
2,87 1.41 2.29 3.00 3.40 4.24 1,56 3.97 1.29 1.09 1,45 2.62 
2.75 1.41 2.18 3.28 2.89 3.75 1.46 3,97 1.29 1.01 1.45 2.62 
2.40 1.41 2.18 3.28 2.46 5.62 1.27 3.13 1.29 0.93 1.35 2.47 
2.29 1.41 2.18 3.28 3.02 5.62 1,18 2.48 1.29 0,93 1.35 2.47 
2.08 1.41 2.18 3,28 3.19 4,72 1,18 2.29 1.29 0.93 11.6 2.32 
2,08 1.41 2.18 3.11 2.86 4,72 1.10 2.29 1.20 0.93 20,9 2.32 
1.99 1.41 2.18 3.11 2.70 5,95 1.10 2.29 1.20 0.93 14.4 2.13 
1.99 1.41 2.29 2.94 2.42 10.2 1.18 2.21 1.20 0,93 11,8 2,13 
1,90 1.45 2.40 3.78 2.28 9.42 1 2.2] 1.12 0.93 20.8 2.13 
1.90 1.45 2.40 9.60 2.03 7.05 7.94 2.21 1.12 0.93 32.5 2,33 
1.82 1,41 2.40 7.26 1.91 6.28 3.30 2.07 1.1? 0.87 16.9 4,32 
1.82 1,45 2.40 5.45 1.76 6,28 2.45 2.07 1.12 0,87 12.4 47.0 

1,74 150 2.40 4.90 1.76 5.57 2.04 2.07 1,12 0.82 9,90 29,0 

1,74 1'60 2,28 4.40 1.76 4.68 2.18 2.20 1.12 0,82 8.26 16,6 

1.66 1:60 2.38 3,93 1,76 4.16 3,72 2.06 1.03 0.82 7.35 13,0 

1.66 1-60 2.28 3.52 1.76 3.68 3,95 2.06 1.03 0,82 6.45 10.9 

1.66 2:18 2.37 3.52 1.76 5.58 3.30 1.93 1.03 0.82 5,96 9,27 
1.60 2-51 2.87 3.16 1.64 5,27 | IT.6 1.93 1.03 0.82 5.55 8.08 
1.55 2-51 2.45 3.00 1.85 442 | 22.6 1,93 1.03 0.87 5.35 7.32 
1,55 2-16 2.56 2.83 2.40 3,69 13,9 1.82 1,03 1.17 5.05 6.56 
1.55 2-62 244 2.83 4.08 3.47 11.5 1.82 1.03 1.35 5.05 6,20 
1.50 2-40 244 2.64 3.85 3.07 9,45 1.71 0.94 2.73 4.90 5.65 
1.50 2-29 2.67 2.40 3.42 2,89 7,85 1.60 0.94 2.24 4.32 ad 
1.50 2-18 3.22 2.40 4,31 2,58 7.09 1.60 0,94 2.02 3,37 5.4 
1.50 2-18 2.40 11.6 2,43 6.33 1.60 1.02 1.89 3,17 8.96 
1.50 2-40 4,10 2.24 124 2.24 5,97 1.60 1.10 1,89 3.17 3.34 
1.85 2-51 3.51 2.24 9.12 2.02 5.63 1,49 1.02 1.78 2.97 3.34 
1.85 . 3.33 2,24 6,78 1.89 5.02 1.49 0,94 1.67 2.97 8.16 
1,45 3,17 2.24 6.03 1.67 4,74 1.49 0,94 1,56 2.79 2.99 
1.45 3,17 5.67 4,47 1.49 1,45 2,84 


Luglio | Agosto | Settem | Ottobre| Novem, | Dicem. 


= 


ANNO Genn. | Febbr. | Marzo | Aprile! faggio |Giugno 


max (m/s). . . 47.9 297 | nnsl ssel 9.60 | 124 | 10.2 | 226 | d422/ 138 2.73] 399 | 479 
e fr (m*/3) . . 363 | 179] 188| 262] 3.50] 371| 460| 531] 217] 111] 122] 847| 7.14 
O minima (m/s) . 0.82 | 148 | 240] 218] 2.24| 164] 167] 110] 149] 094 | 082] 135] 218] 
9 media (1/s Em?) 313 154 | 158 | 226 | 30.2 | 320 | 396 | 458 | 18,7 | 957 |105 | 730 | 615 
Deffuaso (mm); > «| 987 |a [88 [E [ss (ass |ier |a | st |s1 [106 [sec |zv0 

us. vA 1967 108 |142 | 53 6 |270 
ergeva IL 0.45 | ‘088| 049| 0.26 | 049| 0.61 


Coeffie, di deflusso . 0.50 0.38 0.27| 115] 0.80 0.33 0.62 
ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1950 - 56 | 


irta «| 0 1.0 | s10 | 198] 453 | 279 | 20.6 | 153 | 706] 991) 73.7 [130 |{s62 | 
Dmedia (mf). + 3,80 204 | 263] 318) 5.80] 562| 3.94] 2961 182] 198| 542| 673 343] 

mira stat | 0,61 095 | ossi 0.75) 085|] 132| 10o4|l 0.81] o.74|] 0.80] 0.85] o.s6sl 128] 

muadia (fe bal) 327 76 | 227 | 274 500 | 484 | 340 | 255 | 157 | 171 | 46.7 | 580 | 296 | 
| Deflusso (mm). .» 1031 47 55 73 130 130 88 68 42 44 125 150 79 Î 
Affiua. meteor, (mm) | 1709 88 123 | 10 |1838 |128 |148 |148 [121 [138 226 [174 [nz | 
Coeffie. di deffusso . 0,60 0.53 | o43| 0.66) 0.69| 102) 0.59] 046| 035] 0.32] 0ss| 0s6l 071] 


— DURATA DELLE PORTATE. 
1957 1950-56 


l4. — BACCHIGLIONE A MONTEGALDELLA (Mr) 


CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 1384 km" {parte permeabile 79%); altitudine max 2341 m s, m.; media 
649 m s. m.; zero idrometrico 1506 m 8». m. distansa dalla foce km WI circa; inizio osservazioni settembre 1929; inizio misure luglio 
1929. AMezza idrometrica max m 8.08 (9 nov. 1951), minima m —0.56 (10 lug. 1952), Portata max msec 563 (9 nov. 1951), 
minima m'/sec 5.50 (8 ago. 1943). 


| Si | PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m?/s 
GIORNO] Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto |Settembre| Ottobre |novembre| Dicembre 
| ee °- e» | -mr roer_”op@_&@Ò&-. A tg o>z _r——TFr —&6 = — e eee” I] 


————_—_—&6 


20.6 18.5 21.9 20,5 21.8 27.0 25,8 19.6 15.4 22.4 18.7 22.4 


1 
2 2a 17.4 21.0 23.5 24.5 25.5 21.7 20.0 19.1 ‘22.6 20.7 23.8 
3 48.0 16.1 19,2 23.1 23.5 28.1 21.0 19.6 20.3 20.7 . 19.3 23.5 
4 31,2 18.5 22.1 22,8 23.3 37.8 20.4 15.0 18.9 20.0 18.9 23.5 
5 23.7 17.4 20,7 21.9 22.1 35.4 20.4 19.4 18.5 19.6 20.5 23,5 
6 20.3 17.4 20.5 21.6 28.5 30.3 19.7 18,5 17.8 17.6 21.8 22.8 
1 23,2 16.3 19,6 18.7 25.2 29.0 14.8 20.0 16,9 21.2 101 22.8 
8 20,7 16.3 19,2 26.6 23.5 41.3 19.7 19.8 14.6 18.7 75.8 21.9 
9 19.8 16.1 18.7 32.5 22.6 37.8 18.1 19.1 18.3 18.7 47.1 23.5 
10 18.5 15.7 16.7 354 23.0 49.8 18.3 19.4 16,9 18.7 121 22.4 
11 18.3 18.5 20,7 106 22.6 41.5 8 14.8 17.1 18.9 211 22.4 
12 18.3 18.3 19.2 76.4 20,9 35.2 30.0 18.7 17.6 18.5 152 36.5 
13 17.4 19.0 18.0 87.6 22.3 34.5 23.6 17.1 18.0 17.3 10.4 134 
14 19,6 25.7 19.4 44.6 21.4 32.2 21.6 18.7 17.8 19.1 44.6 
15 17.8 33.9 18.3 35.7 20.7 29.5 22.6 17.3 14.4 180 36.5 130 
16 17.8 43,5 18.3 30.7 20.2 25.3 32.5 19.8 18.3 17.3 31.0 59.0 
17 18.3 26.1 16.7 28.5 20.5 28.8 26,9 18:3 17.1 18,0 28.3 41,8 
18 17.4 50.0 19,2 27) 20.7 43.1 24.8 15.4 16,5 17.8 29.0 34.7 
19 17.0 681.9 17.8 26.5 17.8 42.8 24.3 21.2 16.7 17.1 27.4 30.5 
20 16,5 32.2 20.3 25,6 23,3 33,5 118 20.3 16.7 15.0 26,9 31.5 
21 17.8 51.1 18.3 21.6 23.3 32.3 60,9 19.4 16.7 27.1 26.1 30.5 
22 17.2 43.3 17.8 23.4 34.2 28.6 41.0 19,1 13,2 26.3 25.9 28,5 
23 17.2 30,5 16.9 25,4 29.2 24.8 31.3 18.5 16.9 43.6 26.1 30.0 
24 17.0 23.8 15.9 23.7 25.4 28.4 25.6 17.8 18.0 86.0 24.5 29.0 
25 17.4 25,0 20,5 20.9 242 27.1 25,2 16,7 16.7 24,0 25,4 30,0 
26 24,2 23.1 16.9 254 61.8 25.0 23,3 19.1 20,3 21,8 25,4 29,3 
27 20,9 22.1 19.4 22.3 108 25.7 22.6 18.9 28.8 20.2 24,5 30.0 
28 20.5 22.6 19.4 19.3 63.4 25.7 19.8 19.1 22.1 20.9 24.3 30,5 
29 18.7 192 23,5 44.1 21.7 22.4 18.5 19.1 19.8 24,5 32.7 
30 18,5 19.2 21,4 33.0 22.4 21.4 18.3 20,5 19,6 24,5 32,0 
81 17.8 17.8 81,3 19.8 18.5 19.6 29,5 


ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1957 
ANNO Genn. | Febbr. | Marzo | Aprile | Maggio 


Giugno] Luglio | Agosto |Settem.|Ottobre] Novem.| Dicem. 


Q max (m*/4). . . 811 62.6 61.9 22.1 105 109 


49.9 |118 21.2 28.8 43.6 |311 
Q media pati); i 28.4 21.7 | .26.4 19.0 32.0 | 299 31.7 28,5 18.6 18.0 21.2 49.1 
minima (m"/s ‘ 13.2 16.5 15.7 15,9 18.7 17.8 21.7 14.8 14,8 13.2 15.0 18.7 
media (I/a. km?) 3 20.5 15.7 19.1 13.7 23.1 21.6 22.9 20.4 13.4 13.0 15.3 35.6 
lusso (mm). È 549 42 46 3T 60 58 59 54 36 37 4l 9 
Afflus. meteor. (mm) 1494 8l 127 34 99 185 148 196 60 64 110 217 
Coeffie, di deflusso . 0,37 0,52 0,36 1.09 0.61{ 0.31| 0.40 0.28 0,60 | 0.58 0,37 0.42 


ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1930 - 56 


Q max (m'/1). . . 442 251 255 156 271 240 {173 115 167 144 |418 442 


Q media (m*/s) . . 28,5 27.2 29,3 | 29.5 31.9 37.6 29.8 23.2 19,6 20,9 | 27.5 36.2 
Q minima (m/s) . 5.5 9.5 8,1 6,8 6,8 5,9 1.3 6.6 5.5 64 1.0 6.5 
Q media (I/s km?) 20.6 19.7 SIR | SLI 23,0 27,2 21.5 16.8 14.2 15.1 19,9 26,2 
Deflusso (mm). . . 650 53 51 57 60 73 56 45 38 39 53 68 
| Afflus. meteor. (mm) 1438 12 83 100 123 179 140 114 109 126 153 150 9 
| Coeffic. di deflusso . 0.45 0.74 0.61 0.57 0,49 0.41 0.40 0.39 0.35 0.31 0.35 0.45 0,63 


SCALA NUMERICA DELLE PORTATE 


DURATA DELLE PORTATE 


LL 


Giorni 1967 __1930-56 " idrometrica POrsata RE: RR sare a | Portata — 
mi/a m/s m m/s m m/s m mi /a 
101 82.6 -0.20 14.7 1.10 45,9 3.00 109 
28.1 31.7 0 19,0 1.40 54,3 3.50 127 
21.8 22.0 0.20 23,5 1.70 63,9 4.00 146 
18.7 16.5 0.50 30,7 2,00 74.9 4.50 169 
15,9 9.00 0.80 38.2 2.50 910 5.00 194 


CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE; Bacino di dominio 1675 km (parte permeabile 14%)); aree glaciali 98.4 km; altitudine 
max 3899 m s, mi; media 2100 m s. m.; sero idrometrico 506.12 m s. m.; distanza dalla foce Km 334 cireà; inizio osservazioni 
aprile 1929; inizio misure agosto 1927. Altezza idrometrica maxm 3.20 (27 set. 1942), minima m 0.69 (12 mag. 1938). Portata max 
mi Asec », minima m/sec 6.00 (7 mag. 1942). 


PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m'/s 
Marzo Aprile | Maggio | Giugno Luglio _| Agosto |Settembre| Ottobre Novembre Dicembre 


23.2 23.0 11.2 154 70,7 34.7 32.6 27.4 16,9 15,8 
23.2 26.3 11.5 12.9 58.0 33.9 36.7 26.0 17.4 22.2 
22.0 25,8 13.3 15,4 61.6 33.9 33.3 26.0 17.4 26.7 
20.8 25.1 12.8 18.3 72,0 30.2 31.1 25.3 16.4 22,9 
19.6 25.8 11.5 19.4 BLA 32.4 32.6 24.7 20,2 22.2 
19.6 24.4 11.2 19.4 77.2 30.9 29.0 21.0 24.9 20.0 
19.6 20.6 11.5 21.3 17.2 33.1 29.7 22.8 24.3 19,4 
214 25.1 13.3 21.9 75.9 37.9 24.3 24.0 23,2 17.3 
20.1 25.1 11.9 21,9 65.5 38.8 25,7 22.2 23.2 

18.5 24.4 10,9 24.6 58,0 46.1 25.7 21,5 18.5 22.9 
16.2 25.1 9.70 36.2 70.8 35,5 23.8 24.0 20.8 22,0 
17.3 27.1 8.02 68,8 51.2 39.6 24.4 22.2 19,7 23.6 
17.3 23.0 8.90 92.0 44.9 64.4 25.8 20.5 19.7 21.2 
17.3 17.1 8.90 81.9 43.0 103 25.1 22,3 20.3 20.7 
16.1 18.2 9.60 Li 45.9 17.6 22.0 22.9 214 17.9 
16.1 18.2 10.2 78.0 44.0 67.2 25.1 21.6 22,0 18.4 
16.6 18.7 10.8 90.8 87.7 52.6 25.1 21.6 19.8 19.5 
16,6 17.0 10.5 71.6 36.1 424 23.8 22.3 22.0 23,0 
14.1 17.0 9.60 67,8 46.9 49.3 23.8 22.5 22.7 26.1 
18.4 16.4 10.8 73,0 63,0 49.3 23.2 22.3 23.3 26.1 
18,9 12.0 4 834 47.0 48.2 23.9 21.1 22,0 24.3 
17,8 10.1 9.10 109 45.0 47.2 22.1 21.6 23.3 19,5 
17.2 14.4 8.90 93,5 40.4 45.2 24.5 22.9 23,9 224 
14.1 15,4 9.10 114 37.8 44.3 28.6 22.9 18,2 24.9 
15.6 11,0 9,70 102 36.2 44,3 29,9 2A 20,5 19,6 
18,9 13.4 9.40 79.6 33.8 38,9 27.3 21,2 22.8 18,5 
19.5 12.9 12.3 66,7 33.8 39.7 27.3 19.5 22.8 24.9 
21.3 10,7 14,4 70.6 40.4 40.6 26.6 20.6 24,0 25.5 
23.1 12,9 14.4 71.9 32.3 . 38,9 23.3 21.7 24.6 25,5 
22.5 11.6 12.0 66,7 32,3 36.4 25,2 20.6 22.1 24,9 
13.6 16.4 37.8 34.0 20.1 24.3 


ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1957 | 
ANNO Gen. | Febbr. Marzo Aprile | Maggio |Giugno| Luglio | Agosto |Bettem.|Ottobre|Novem.| Dicem.| 


| Qunax (m3/). . .| 114 245 | 267 | 232 | 272 | 154 | una | az4 [108 | 357] 274| 249] 267] 
| Q media (m°/s) - 282 20.9 | 197 | 186 | 189 | 110 | 595| 516| 450| 267) 225] 213| 220] 
Q minima (m?/s) . 8.02 17.0 | 125 | 13.6 | 101 | 8.02| 129| 323] 302] 220] 195) 164| 158] 
Afflus, meteor, (mm) | 624 ul ai |ar | 26 | st |a, [05 [105 | st | sa | so 26 


ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1949.56 


Q max (m/s) . . 142 28.0 26.6 | 323 24.0 96,0 | 133 106 142 08.8 47,7 39,1 29,3 
| Q media (m*/s) . + 31,0 20.0 20.0 18,9 15.9 22.6 52.6 56,7 49.6 40.4 | 284 24.0 21.8 
| Q minima (m/s) - 7.73 8.8 8.8 9.2 7.73 8.10 | 1B4 19.5 21.2 21.8 | 129 11.5 10.7 

Afflus. meteor, (mm) 641 28 33 23 43 44 73 82 99 73 54 52 37 


NJ. — I valori esposti sia per l'anno 1957 che per il periodo 1949- 56 sono quelli delle portate effettivamente defiuite alla sezione di 
misura; essi sono alterati dall'azione dei serbatoi esistenti a monte. 


wo sai 


16. — PLAN A BAGNI PLATA (M) 
CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 82 km? (parte permeabile 30%); altitudine max 3479 m s. m.; media 
2235 m s. m.; zero idrometrico 1000 m s. m.; distanza dalla confluenza col Passirio Km 0è.7 circa; inizio caservazioni agosto 1952; 


inizio misure agosto 1952, Altezza idrometrica max m 2.66 (10 ago. 1954), minima m (0.00 (16 feb. 1956). Portata max m'/sec n, 
minima m/sec, 0.37 (23 feb. 1956). 9 


PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m'/s 
Febbraio | Marzo Aprile Maggio | Giugno Luglio Agosto |Settembre| Ottobre |Novembre | Dicembre 


0.42 0,45 1,48 2.18 3,17 6.64 3.76 8.17 148 1.24 

0.45 0.43 1,39 2,07 5.32 6.16 3.91 3.32 1.44 1.39 

0.46 0.46 1.34 1.96 3,40 6.03 4.13 347 1.39 1.48 ! 

0.43 0.48 1.39 1.90 3,40 5.78 4.13 3,40 1.34 1,53 

0.42 0.50 1.29 174 5.54 5.56 4.28 3.40 1,34 1.63 

0.43 0.52 1.24 1.63 3.62 5.36 4,42 3.25 1.29 1.68 

0.45 0.57 1.20 1.68 3.47 ‘ 5.46 4.64 3.17 1.29 2.30 

0.40 0.62 1.20 1.79 3.76 5.27 4.86 3.10 1.24 2.90 

0.42 0.69 1.16 1.90 4,86 5.36 5.01 8.17 1.16 2.68 

0.46 0.76 1.12 2.07 6.03 5.18 5.30 3.04 1.29 2.42 

0,43 0.72 1.12 2.12 29.7 5.01 S.78 3,04 1.20 2,24 

0.46 0.80 1.08 2.18 34.0 4.86 8.00 2.97 1.16 1,96 

0,48 0.83 1.08 2.42 14.4 4,72 9.44 2,90 1,24 1.74 

0.45 0.90 1.00 3,04 10.3 5.01 13.8 2.82 1.29 1.74 

0.45 1.04 0.93 3.64 12.3 5.27 10,9 2.68 1.20 1.63 

0.43 1.16 0.90 3.40 15.5 5.66 6.03 2,55 1,16 1,63 

040 1.34 0,90 3.32 22.4 6.03 5.18 2.55 1,24 1.53 

0.42 1.48 0,97 3,32 19,3 9.44 5.01 2.42 1.20 1.44 

0.45 1,53 1.00 3.25 16.1 10.9 4.78 2.30 1.16 1.44 , 

0.43 1.63 1.12 3.04 13.8 15.2 4,58 2,24 1,29 1.39 è 

0.46 1.74 120 2.97 15.5 18.7 4,35 2.12 1.90 1.34 1.12 

0.45 1.90 1,29 2.73 17,2 10.9 4,20 2.07 2.24 1,24 1.34 

0.62 2.07 1,44 2,90 19.0 6.03 4.06 2.12 1.63 1.34 1,29 

0,48 1.90 1.48 3.10 22.4 5.46 3,91 2,07 1.68 1.29 1.44 

0.50 1.96 1.58 3.32 19.6 5.18 3,84 1,96 1,53 1.34 1.34 

0.46 2.07 1.58 3.87 14.4 5.01 3.98 1,90 1,44 1,29 1.29 

0.43 1.85 1,63 3,40 10.9 4.86 3.84 1.74 1.39 1.24 1,24 

0,42 1.79 1.79 3.17 10.0 4.64 3,69 1,74 1,39 1.20 L.16 
1.63 1.85 3.04 8.00 4,42 3.54 1,68 1.29 1.20 1,16 
1.53 1.96 3.10 6.84 4.28 3.40 1,53 1.12 1.16 1.08 
1.53 3.40 4.06 I.29 1.16 1.00 


ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1957 
i Aprile | saggio | Giugno| Luglio | Agosto | Settem.| Ottobre| Novem, | Dicem, 


34.0 0.62 0,52 2.07 1.96 3.54 | 340 16.7 13.8 3.47 2.24 2.90 1.44 
3.06 0.54 0,45 1.19 1.29 2.68 | 12.3 6.47 5.16 2,59 1.36 1.62 1.10 
0.40 0.46 0,40 0.43 0,90 1,63 3,17 4.06 3.25 1.53 1.12 1.16 0.80 
37,3 6.59 5.49 | 14.5 15.7 32.7 |150.0 79,0 63.0 31.6 16.6 19,8 134 
eflusso (mm). . . 1179 18 13 39 40 ST 389 211 169 82 | 44 5l 36 
Afflus. meteor. (mm 691 33 48 24 18 23 133 . 84 123 22 45 85 53 
1.71 0.55 0.27 1.63 2.22 3.78 2.92 2.51 1.37 3.73 0.98 


Coeffie. di deflusso 


35,8 1,30 | 0,91 1.49 3.81 |} 11.8 35,8 15,5 32.1 18.7 26.4 9.52 2.10 
5.25 0.76 0.60 0.72 1.39 4.36 | 10.0 6.28 4.83 3.60 3.69 1.76 1.03 
0.37 0.49 | 0.37 0.38 0,52 1.26 2.25 2.28 2.30 1,99 1.30 0,88 0.68 
39.7 9,27 7.32 8.78 | 17.0 53.2 |122.0 16.6 58,9 43.9 45.0 21,5 12.6 
1252 25 18 23 44 142 316 205 157 114 120 Dl) 34 
Afflus. meteor. (mm) 781 23 22 29 56 78 124 102 122 T3 79 26 47 
Coeffic. di deflusso . 1.60 1.09 0,82 0.79 0.79 1.82 2.55 2.01 1,29 1,56 1.52 2.15 0.72 


SCALA NUMERICA DELLE PORTATE _ 


ta Altezza Portata Altezza 
idrometrica idrometrica 


mijs m m/s m 
0.30 
0.40 1.20 
0.50 1.40 
0.80 0,60 2.82 170 25.3 
2.00 


E —À.niiiiz:oo Mii  llléo 
DURATA DELLE PORTATE 


1,16 1.00 


‘n Bend ì - - la 


17. — PASSIRIO A MOSO (Mr) 


CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 181 km (parte permeabila 23%); altitudine max 3479 m s __m.; media 
2250 m s. m.; zero idrometrico 900 m s. m.; distanza dalla confluenza con l'Adige km 26 circa; inizio osservazioni agosto 1952; inizio 
misure agosto 1952, Altezza idrometrica max m 2.02 (22 ago. 1954), minima m —0.23 (19 feb, 1956). Portata max mi/sec » minima 
m/sec 0.79 (vari feb. 1956). . 


PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m?/s 


Febbraio | Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto |Settembre| Ottobre |Novembra| Dicembre 
Ci __T _— ——— ———Tr — —F@>trcrcrr_—cw—w*À«y|\- —-_-—r—"I._-_—/  [esaeeeeei me. x ° _—_—___ee1tl—_ : Tee ecoe-- te” —””> 
1,09 1.16 2.14 446 6.39 18.9 8,93 T.5E 2.68 2.22 1.83 
1.16 1.27 2.22 3.96 T.24 16.6 8.93 T.24 2,53 2.30 1,86 
1.16 1.33 2.22 3.74 8.10 16.6 8.10 6.10 2.41 2.30 1,86 | 
1,09 1.45 2.06 3,96 14.6 17.2 1.79 4,46 2.30 2.30 1.78 
1.09 1.39 2.06 4.46 12.6 15.7 7.24 4.46 2.22 2.41 1.78 | 
1.09 1.33 2.22 3.74 13.8 15.2 T.24 4.46 2.14 11.2 1.78 
1.09 1.27 2.30 2.81 14.9 14.9 1.79 4.22 8.65 1.78 
1,09 1.27 2,22 2.68 13.2 14.1 8,93 4,22 2.14 6,39 1.71 | 
1.16 1.33 2.14 2.53 20.1 12,9 16,0 4.72 2.14 5,00 171 | 
1.21 1,33 2.14 2.68 14.9 13.5 18.9 4.46 2.14 6.68 1.71 | 
1.21 1.27 2.06 2.68 49,8 12.1 10.7 4.46 2.14 4.46 71 | 
1,21 1.58 2.06 2.98 56.9 9,50 15.1 4.22 2.14 3,96 1.65 | 
1.21 1.93 1.93 8.81 36.5 8.93 13.2 3.96 2.06 5.74 1.65 
1.27 2.06 1.78 3.74 30.4 9.78 26.6 3.96 2.06 3.51 1.65 
1.27 2.14 1.58 5,00 27.1 9,21 16.9 3.53 2.06 2.98 1.65 
1.27 2.14 1.65 6.68 28,0 8.65 24,9 3.53 1.98 2.81 1.65 | 
1.33 2.06 1.78 T.24 29.5 8.38 15.7 3.13 1.93 2.68 1.52 | 
1.33 2.06 1.78 71.79 24.9 8.10 14.1 2.08 1.86 2.68 1.52 | 
1.33 2.30 1.86 8.38 24,9 26.8 13,5 2.81 2.53 2.41 1.45 
1.33 2,53 2.00 7.79 24.6 22.4 11.5 2.81 8.93 2,30 1.45 
1,33 2.68 2.30 7.52 25.8 II 10.7 2.81 3.74 2.30 1,39 
1.33 2.58 2.22 6.96 27.7 16.0 10.4 2.81 3,13 2.22 1.33 
1.33 2.41 2.53 6,96 25,5 13.8 9,21 5.00 2.81 2.14 1.33 | 
1,33 2.22 3,13 6.96 33.2 11,8 8,93 5.25 2.53 2.14 1.33 
1.33 2.14 2.98 7.52 24.9 11.2 8.65 4.22 2.41 2.14 1,33 | 
1.27 2.30 2.81 a.21 18.3 10,9 8.10 3,74 2,41 2.14 1.39 
1.16 2.68 2.68 8,10 16,0 13,5 1.79 83,13 2.22 2.14 1.39 
1,09 2.81 2.98 6.96 17.7 11.8 1.52 2.81 2.22 2.14 1,45 
2.53 3.13 6.39 18.6 9,78 1.52 2.68 2,22 2.06 1.39 
2.41 3.56 6,39 204 8.93 7,52 2.53 2.22 2.00 1.33 | 
2.14 6.10 8,93 7.52 2.22 1,33 


ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1957 


9.21 | 55.9 


| ( 547| 229 | 133 4.07 | 2,53 
| ; 2,53) 1.86 
| 12.5 14.0 
| 58 | 37 
23 | 47 
3.24| 235) 2.26 2.52| 0.79 
ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1953 - 56 
mer (m9/a) . . . 396 | 174 293 | 13.9 | 33.5 | 30,6 | 254 | 394 | 304 | 30.2 
media (m/s) . 6.57 1.40 5.77 10,5 18.7 14.4 9,45 7.12 5.81 
| minima Lia a 0,79 0.91 k 1.87 3.15 5.50 7.80 5.63 2.87 1.81 
media (i/s km?) 36.3 1.13 ‘56 | 20,8 | 590 [1033 | 706 | 522 | 393 | s21 
I Deftusso (mm). . 1144 21 54 |155 |267 |212 |140 | o1 | 86 
Affius. meteor. {mm} 894 23 70 6a 149 124 129 190 95 
| Coeffic. di deflusso . 1.27 0.91 0.77 2.28 1.719 1.71 1.10 1.12 0.91 


SCALA NUMERICA DELLE PORTATE 


safitenza | Portatà. | .artmetiion |  FortAtA | rarcmetrica 
m m/s m m/s 
-0.10 1.09 0.15 3,31 
-0.05 1.59 6.20 4.46 
0 1.71 0.30 1.24 
0.05 2.06 0,40 10.1 
0.10 2.53 0.60 15.7 
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— VALSURA A SANTA GELTRUDE (Mr) 


CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 52 km” (parte permeabilo 100%); aree glaciali 10 ken ; altitudine max 
3458 m s. m.; media 2472 m s. m.; zero idrometrico 1400 m s. m.; distanza co nfivenza con l'Adige km 32 circa; inizio osse osservazioni 
anno 1951; inizio misure anno 1949. Altezza idrometrica max m 1.21 (23 mag. 1951), minima m 0.09 (vari 1955-56). Portata max m?/soc », 
minima m/sec 0.19 {19-20 gen. 1955); 


— — _———————————————m E 


PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m/s 
Marzo | Aprile | Maggio | Giugnu | Luglio | Agosto Settembre Ottobre |Novembre Dicembre 


1 0,30 0.42 0.79 1.97 8.08 2,53 1,65 1.04 0,90 046 | 
2 0.30 0.42 1.00 | 1.93 6.57 2.62 1,85 1.08 0,90 041 | 
3 0.30 0,42 1.00 1.86 6.10 2.62 1.86 0.93 0.90 0,52 
4 0.30 0,42 0.89 2.28 5.86 2.62 1.55 0,88 0.85 0.82 
5 0.30 0.45 0.89 2,15 5.86 2.44 1.45 0,88 0,85 0.62 
È 0,30 045 | 084 | 2.15 5.40 2.62 1.39 0,82 1.22 0,57 
7 0.30 0,45 0.79 2.58 5.40 2.90 1.33 0.77 1.22 0.57 
8 0,30 0.42 0.74 2.67 5.18 3.02 1,39 0.82 1.11 0.57 
dI: 0,30 0,42 0.74 2,85 4.77 2.80 1.39 1:14 1.05 0.57 
|l 10 0.30 0.42 0.80 3.07 5.18 3,26 1.39 0.98 1.17 0,52 
| 11 0,30 0,45 0.80 6.36 7.06 2.89 1.44 1,13 1.05 0.52 
12 0.32 0,42 0,85 11.3 4.56 2,89 1.44 1.19 1.00 0.52 
PSE 0.32 0.42 0.95 11.3 4.37 2,89 1.38 0.87 0,94 0.57 
14. 0.35 0.38 1.0 9.31 4,19 4.17 1.27 0.71 0,89 0.52 
15 0,35 0,38 1.38 9,54 4.56 3.38 1.06 0.76 0,84 0.46 
16 0.35 0.38 1.59 1.83 4.02 3.38 1.38 0.76 0.84 0.40 
17 0.38 0,42 1.70 8.34 3,99 3.01 1.06 0,81 0.94 0.40 
18 0.38 0.42 1.49 8.11 3,27 3.01 1.16 0.71 0.84 0.40 
19 0.42 0.45 1.43 8.58 4,76 3.13 1.38 0.66 0.78 0.40 
20 0,42 0,45 1.43 9.30 5.85 2.69 1.16 1.24 0.78 0.36 
ll :23 0.45 0.49 1.49 8.82 4,96 2.51 1.16 1.28 0.72 0.36 
| n 0,45 0.54 1.59 8.11 4.36 2.51 0.94 1.06 0.72 0.36 
23 0,45 0,58 1.59 8.11 3.84 2.34 0,99 1.12 0.72 0.36 
24 0.49 0,63 1.74 5.41 3,39 2.28 0,99 0.86 0.72 0.36 
25 0,45 0.63 1.80 - 1.08 4.26 2.13 1.05 1.12 0.67 0.36 
26 0,45 0.63 2.42 8.57 3.14 2.07 1.15 1.12 0.67 0.36 
27 0,45 0.63 2.09 9.53 3.14 2.01 0.99 1.02 0.67 0,31 
28 0,45 0.69 1.93 9.77 3.68 .| 2.01 0.94 0.96 0.67 0.31 
29 0,45 0.74 1.93 8.57 8.14 1.85 0,83 0.96 0,67 0,31 
| 30 0,42 079 1.97 8.57 270 1.78 0,83 0,90 0.62 0,31 
31 0,42 1.97 2.53 1.65 0,90 0,31 
ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1957 
ANNO Genn, | Febbr. | Marzo Aprile Maggio |Giugne| Luglio | Agosto | Settem.| Ottobrel Novem.| Dicemn. 
max (m?/s) .. . 11,3 0.32 0.32] 0.49) 0.79} 242| 113 8.09] 417] 165| 128| 122| 0.62 
media (m°/0) n 1,68 0.31 0.31] 0,37) 049) n34| 653] 465) 2650 125| 095 | 0.86] 0.44 
minima (m3/s) 0.30 0,30.) 0.30] 0,50) 038| 0,76] 186] 2.53] L65|) 0.83 0.66| 0.62 0,31 
media (i/s km!) 32,3 5,96 596 7.12) 942 | 25.8 |125.6 | 894 | sL0 | 240 | 183 | 16,5 8.46 
eflusso (mm). . . | 1019 16 14 19 |24 69 |s25 |z39 |is6 |62 49 43 23 
Affius. meteor. (mm) 815 | 29 26 143 20 108 152 64 107 20. 53 Sl 42 


Coeffic. di deflusso . 1.25 0,55 0.541 013] 120] 0.66] 214] 3730 127] 310] 092] 0.84] 0,55 
ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1951-56 


Qumax (m°/1) . . . 15.5 0,42 | 0.33] 0.42 204] 9,6 | 146 | 10.2 | 789| s.84| 155 | 450] 0,83 


media (m/s) . . 1.80 0.31 0.27] 0.30) 0.64 2.42 5.40 4.35 2.77 2,14 1.62 0.91 | 0.42 
0,19 0.19 0.21 0.22) 0,22 0.41 1.55 2.22 1.40 1.05 0,54 0,26 | 0.21 
5.19 S.77| 12.3 46.5 |103.8 83.7 53,3 41.2 31.2 17.5 8.08 
12 15 32 124 269 224 143 107 83 | 45 21 
4l 33 53 sl 90 sl 86 71 


79 60 38 
0,29 0.45] 0.60 2.43] 2.99 2.77 1.66 1.51 1.05 0.75 | 0.55 


SCALA NUMERICA DELLE PORTATE 


Al 
SR A e TREE IDA pers) 
0.18 0,35 1.29 0.60 3.00 
0.30 0,40 1,56 0.70 4.53 
0.50 0,45 1.85 0,80 6.89 
0.16 0.50 2,13 0.90 9.24 


1.02 0.55 2,51 1.00 11.7 


19, — ADIGE A PONTE D'ADIGE (Mr) 


CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 2642 km? (parte permeabile 22%); aree e glnciali 1094 km; altitudine 
max 3099 m sy m.; media 1920 m s. mi; sero idrometrico 237.50 m sa. m.; distanza dalla foce km. 308. circa; inizio osservazioni anno 
1880; inizio misure agosto 1925. Altezza idrometrica max m 5.03 (1 nov. 1906), minima m 10 (5 mag. 1938). Portata max m?/sec 555 
(1 nov, ahi minima m°/sec 74 in mag. 1938). 


PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m?/: 
GIORNO] Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio Giugno | Luglio | Agosto |Settembre| Ottobre Novembre | Dicembre | 


| 1 21.3 24.6 21.9 26.7 20,9 39,9 109 56,6 55.0 41.3 26.9 
| 2 2TAÀ 24.6 22.6 36.4 29,5 111 54.9 67.1 39.6 26.0 
3 29.1 21.9 19.9 35,7 20.0 38.2 107 52.3 39.6 25.3 
: =: 23.6 ia ni oi ria n sa i 37.8 22.7 
24.3 6 60. 01 45 37.0 27.9 
6 23.0 23.6 dd 33.6 18.4 55.5 91.9 47.1 49.0 32.6 45.2 
LI 28.2 20.8 20.5 25.1 19.2 56.4 .l 48.8 46.4 35.2 82.5 
8 27.4 224 21.4 31.5 19.2 59.0 89.4 64.4 37.7 35.2 66.1 
9 26.5 21.5 21.4 31.5 14.1 57.3 89.4 70.5 31.8 53,9 
10 27.5 17.2 17.7 81.5 12.7 68.5 83.3 103 39.5 32.6 43.5 
AEREI: 37-48-4847 10-1L-" 
, . , 36,9 30.9 43.6 
13 23,1 22.1 19,2 32.1 10.2 IT 72.1 94.7 937.7 27.6 41,9 
e | Ri | Bi [ns (Ri ni (dd | suli | dilmi | di 
J ' 4 16 43.8 33.6 42.9 
16 24.8 21.9 18.9 23,1 18.4 141 73.8 120 42.1 29.3 39.4 
Do |ota (ite (us | mi [ne [Ga | ga im | nil mi (ni 
no) B9 39.5 29.3 38.5 
i i 18.7 22,6 18.0 21.0 17.7 117 75,5 99.1 36.9 27.6 40.4 
i 20 27.2 22.6 23.9 19,3 24,3 117 L B4.A4 33,4 44.8 40,4 
| 21 26.3 24.1 24.7 18.7 25,2 126 98,9 17.5 32.5 41.4 41.2 
22 24.5 19.8 23,9 15.1 20.0 154 100 15.7 28.2 39.7 89.5 
| 23 25.2 22.3 22.9 19,8 22.6 152 84.2 74.0 33.4 36.2 37.9 
j 24 Fi; 19,6 21.0 20,9 21,8 170 77,3 74.0 41.2 35,3 29,4 
AFFI: 
| A 3, È 32.0 37.9 
27 19.7 27.1 27.1 18.4 46.0 113 64.3 68.8 38.7 27.7 35.3 
28 24.1 24.5 28.9 14,8 41.7 104 13.9 69.7 36.1 31,2 97.1 
29 29.1 33.3 12,7 40.8 103 65.3 63,6 32.6 32.0 58.8 
si ap n 19.2 sed 104 0 pin 36.1 31.2 33.6 

6 B. L 59 61 31.2 


Aprile 


Q max (m*/:). . . a 41,5 | 46.0 
Q media (m*/:). . n n 25.5 22.5 | J06 


Q minima (m'/1) - i, 12.7 8,39 | 29,5 
Affius. metsor. (mm) 


Q max (m°/1). . .| 331 40.8 | 7o.s | 545 | 760 |292 |303 |204 |s31 |l60 |212 |139 101 
Q media (m'/:) . . 53,3 28.5 | 281 | 27.6 | 311 | 57.6 |105 92,3 | 77.3 | 648 | SL1 | 42.6 | 33,6 
Q minima (m/s) . 12.2 180 | 17.1 | 143 | 12,2 | 16.8 | 28,3 | 385 | 28,7 | 31.7 | 20.8 | 222 | 140 
Affius, meteor, (mm) | 713 32 39 27 56 55 81 84 98 75 60 65 ‘41 


# 


DURATA DELLE PORTATE 
1967 1949-56 


Giorni 


m/s ___mt fa 
10 14l 151 
91 52.4 65.8 
182 35.0 39.9 
274 23.6 28.1 
355 15,6 15, 


N.B. — I valori esposti sia per l'anno 1957 che per il periodo 1949-56 sono quelli delle portate aflattivamente defldite alla sezione 
di ‘misura; essi sono alterati dall'azione dei serbatoi esistenti a monte. 


— T6 — 


20. — RIDANNA A VIPITENO (M) 


CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 206 km? (parte permeabile 23%); aree glaciali 15 kmÉ; altitudine max 
3454 m s. m.; media 1918 m s. m.; sero idrometrico 940 m s. m.; distanza dalla confluenza con l'Isarco km 3 circa; inizio osservazioni 
anno 1954; inizio misure aprile 1954. Altezza idrometrico max m 2.30 (21 ago. 1956), minima m 0.23 (vari 1955-56). Portata mar 
m°/sec‘», minima mijsec 1.35 (1 mar. 1956). 

—_———FrvyKyt[|1|«a«[(«]M(\(\((( «L««@—TLT—T*P—P*P**O OP ——PPPPPPPP*®€®*-—-—-—'' '‘F#+--eeeeer 0e—_ 
| PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m?/s | 
[GIORNO] Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto Settembre| Ottobre |Novembre| Dicembrell 


| 1 1.50 1.85 1.85 3,30 6.18 6.61 14.6 8,52 10,7 4.33 . 4,95 2.90 
i 2 1.62 1,77 1.85 3.62 6.53 6.76 13.5 8.70 11.6 4,07 5.09 2.57 
ji 3 1,97 1.77 1.74 8.41 6.40 6.92 14.6 9.14 10.3 3.43 7.61 2.36 
| #4 1,89 1.72 1.74 3.41 6.40 8,23 15.1 8.32 7.95 3.68 8.59 2.21 
| 5 2.43 1.78 1.74 3,07 6.01 9.03 18.3 8.70 6.66 3.30 9.00 2.28 
| 6 243 1.93 1.82 3.07 5,50 10.5 21.5 8,53 7.95 2.87 1.07 2.38 
e: 2.35 1.78 1,82 2.97 5,50 13.6 22,1 7.93 7.39 3.21 8.00 2.36 
8 2.28 1.87 1.63 2.97 4.75 22.2 22.1 10,2 7.39 8.21 9.01 2.47 
9 2.42 1.74 1.63 2.97 4.75 36.1 22.7 11.1 7.57 3.31 10.7 2.37 
10 2.34 1.74 1.69 2.87 4,19 3 20.6 22.1 7.03 8,57 11.6 2.37 
do SI aa do ui per 32.2 16.2 18.3 10.1 3,31 12.8 2.48 
; È 2 32.8 42.0 15.9 9.22 2.99 8,60 

13 2.26 1.89 1.89 2.78 4,05 26.2 47.7 22.1 8.56 3.21 8.60 2 37 
14 2,09 1.80 1.98 2.99 5.59 23.4 41.7 35.7 7.96 | 2,87 5.88 2.58 
| 15 2.09 1.80 1.84 2.99 8.19 24.3 40.2 26.1 6.51 3.10 5.10 2.29 
|) 16 2.17 1.76 1.78 2.79 7.26 25.1 34.2 27.0 6.67 8.10 4.81 2.29 

| 17 1.72 1.76 1.78 2.79 9.18 22.1 30.6 303 6.20 3,31 4.36 2.48 | 
ì 18 1.67 1.97 1.85 2.90 8.94 19.1 29.1 22.1 5.35 8,31 4.36 2.48 
|} 19 1.67 1.82 1.90 2.90 8.76 13.5 27,3 14.3 4.92 3.21 4.10 2.58 
| 20 1.88 1.77 1,90 2.69 8,76 13.5 13.5 14.8 4.06 3.58 3.59 2.79 
| 21 1.96 1.77 2.14 2.61 9.15 19.1 14.3 12.9 447 4,50 3.59 2.22 
22 1,73 1.92 2.29 2.70 7.58 20,9 14.8 12.9 4.62 6.09 3,59 2.22 

23 1.82 1,79 2.92 2.81 6.84 22.1 10.6 11.2 5,06 4.44 8,24 sat ‘i 
» - “ 4 Li 22 ip sei E 8.93 8.33 5,06 3.70 8.24 2.37 
; , ì i 2.7 8.52 8.71 6.21 3.32 8,02 2,58 

26 1,75 1.85 3.16 3.12 6.49 27.3 8.52 9.38 7.05 8,96 3.02 2.30 | 
27 1.75 1,85 2.93 3,46 6.80 16.2 9,58 8.71 6.68 4.09 2,78 2.30 

28 1.71 1.85 2,93 3.66 6.80 14.8 10.2 8.54 5.07 3.11 2,90 2.23 | 
29 1.49 3,05 3.80 7.16 15.4 9.79 8.96 4.63 3.11 3.13 2,23 

80 1.71 3.05 8.80 7.87 14,8 8.69 8.96 - 4.33 3,32 8,34 2.14 | 

31 1,71 2,94 7.50 8,52 1.95 3,58 2.14 | 


Pebbr. 


Marzo | Aprile [Maggio | Giugno | Luglio | Agosto |Settem. [Ottobre | Novem. 


2.43 1.97 3.28 3.90 9.19! 87.3 47.7 39.3 11.6 5.09 | 12.8 
1.94 1,81 2.18 3.06 6.58| 20.2 20.0 14.4 6.91°| 3,52 5.86 
1,49 1.72 1.63 2.61 4.05) 66,1 8.52 7.93 4.06 2.87 2.78 
9.42 8.79 | 10.6 14.9 31.9 | 981 97.1 69,9 33,5 17.1 20.4 
25 21 28 38 85 253 260’ |187 87 Cl) 73 
27 65 20 33 56 200 140 169 53 31 87 
0.93 0,32 1.40 1.15 1.52| 1.27 1.86 |. 111 1.64 1.48 0.84 


Q max (m°/1). 

Q media (m/s) . 
Q minima (m/s) . 
Q media (l/s km?) 
Defiusso (mm) . 
AHI, meteorico (mm) 


Coeffic, di deflusso . 


21. — ISARCO A PRA DI SOPRA (M) 


CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 652 km? (parte permeabile 59%); aree glaciali 23.13 km; altitudine 
max 3510 m s. m.; media 182) m s. m.; sero idrometrico 750 m s. m.; distanza dalla confluenza con l'Adige km 53 circa; inizio 
osservazioni aprile 1941; inizio misure dicembre 1940. Altezza idrometrica max m 2.70 (8 set. 1952), minima m 044 (30 gen. 1942). 
Portata max m/sec », minima m'fsec 3.30 (30-31 gen, 1942). 


PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m*/a 


; | 13.9 20.5 71.2 63.8 : 
18.5 5.01 | 5.51 1.47 8.13 | 16.1 44,9 330 36,8 23.0 17,3 16,5 8.66 
4.09 4,09 4.92 5.54 6.51 | 11.6 18,6 22.7 22,8 18,0 12.4 11.1 6,68 
28.4 1,68 8,45 | 11.5 12,5 24.7 68,9 50,6 56.4 35.3 26,5 29.3 13.3 
896 20 20 3l 32 66 178 135 151 9ì 71 65 Eli) 
808 27 Sl 19 3l 54 183 126 149 53 27 6l 
1.03 1,22 0,97 1.07 1,01 1.72 2,62 1,07 1,33 


PER IL PERIODO 1942-43 e 1947.56 


9,40 | 8,3 | 117 | 333 [131 | 990 | 62.5 | 920 |176 |mr 
6.16 | 5.651 -6.52| 120 | 293 | 411 | 342 | 285 | 23.7 | 16.9 
1). 33 | 38 | 45 | 471 | 56 | 139 | 138 | 110 | 112 | 6.1 
km?) 28.7 9,45 | 8.67| 10.0 | 184 | 449 | 630 .| 52.5 | 43.7 | 36.3 | 259 


(mm). . + 905 25 21 27 4T 120 163 141 117 94 69 
Afflus. meteor. (mm) 874 40 42 39 65 79 110 120 115 101° 55 
Coeffic, di deflusso . 1.04 0.63 0,50 0.69 0,72 1.52 | 1.48 1.18] 102) 0.93 1.25 


SCALA DELLE PORTATE 


Altezza Portata |, Altezza | Portata | J/lterza 
m m/s m m/s m 
0.45 3,47 0.70 9,68 1.10 
0.50 4.10 0.75 12.1 120 
0.55 4,93 0.80 14.7 1.30 
0.60 6,20 0,90 20,5 4.40 
0.65 7.70 1.00 26.6 1,60 


22. — RIENZA A MONGUELFO (M) 


CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 273 km* (parte permeabile 80%); altitudina max 3316 m s. m.; media 
1850 m s. m.; zero idrometrico 1077.57 m s. m;; distanza dalla confluenza con l'Adige km 52 circa; inizio osservazioni anno 1889; 
inizio misure dicembre 1929. Altrezza idrometrica max m 2.75 (set. 1882), minima m —002 {gen-feb. 1956). Portata max m/sec x, 
minima m/sec 2,81 (vari gen. 1950). 


| PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m/s 


GIORNO | Gennaio | Febbraio] Marzo Aprile Maggio | Giugno | Luglio | Agosto |[Settembre| Ottobre | Novembre | Dicembre 

1 2.34 3.04 2.87 3.68 4.68 5.59 11.8 9,52 9,45 17.33 6.09 6.01 

2 3.34 3.04 2.87 3.68 4.68 5.59 11.9 9.52 9.45 T_83 6.09 8.01 
5 3.34 3.04 3.00 3.08 4.68 5.59 11.6 9.52 9.45 T.EI 6.09 8.01 
4 3.34 8.04 3.00 3.68 4.68 5.59 11.4 9,78 9.45 7.83 6.09 5.75 
5 2.34 3.04 3.00 4.34 4.68 5.59 ILA 9.78 9.45 Ts 6.09 6.00 
6 3.34 3.17 3.00 4.34 4.68 5.59 11.1 9.78 9.26 T.33 6.09 6.00 
L) 3.54 3.17 3.00 4.34 4.98 5.59 11.1 9.59 9.26 1.59 6.09 6.00 
8 2.34 3.17 3.00 4.55 4,98 5,59 10.6 9,59 9.26 1.59 6.09 6.00 
9 1.34 3.17 3.00 4,55 4.98 5,59 10.6 9,59 G.Z6 7.59 6.09 6.00 
10 3.18 3.17 3.00 4,55 4.98 5.86 10.2 9,59 9,26 7.35 6.09 6.00 
11 3.18 2.17 3.00 5.00 4.98 5.86 10,2 9,59 9,26 7.35 8.67 5.75 
1% 3.18 3.17 3.00 5.00 4.98 5.86 10.2 9,59 9,26 7.11 6.57 5.75 
13 3.18 3.17 3.16 5.22 4.98 6.13 9,99 9.86 9,26 7.11 6.67 S.75 
14 3,18 3.13 3.16 S.70 4.98 6,13 9,99 9.86 9,26 T.11 6,30 S.75 
15 3.18 3.13 3.16 5,70 4,98 6.13 9,99 9,86 B.B0 6,62 6.30 5,99 
16 3.18 3.13 3.32 6.94 4.98 6.39 9.69 0.86 9.57 6,37 6.30 5,99 
17 3.18 5.13 3.32 6.84 4.98 6.91 9.69 10.8 9,57 6.IT 6.40 5.99 
18 3,18 3.13 3,32 5.68 4.98 1,96 9.69 10.8 9.35 6,37 6.30 5.99 
19 3.18 3.13 3.10 5.68 4.98 8.49 9 9.88 9.35 6.12 6.30 5.99 
20 3.18 3.13 3.10 5.41 4.98 9.01 10.0 O.BE 9,35 6.12 6.30 6.79 
21 3.18 2.94 3.10 G.Al 5.28 9.83 10.0 9.65 9,35 6.12 6.30 S.T3 
& 22 3.18 2,94 3.10 5.41 5.28 12.4 10,0 9,45 9.35 6:12 6.28 5.49 
25 3.18 2.94 3.48 5.41 S.28 12.4 10,5 9,45 9,35 6.12 6.28 5.49 
24 2,93 2.94 3.48 4.90 5.06 18.1 10.5 9,45 8.45 6.12 6.28 5,49 
25 2,93 2.94 3.68 4.90 5.06 18.1 10.1 9,45 8,45 6.09 6.28 5,49 
Z6 2.93 3.06 3.68 4.90 5,32 13.1 9,75 9,45 845 6,09 6.28 5.49 
27 2,93 3.06 1.68 4.90 5,32 12.9 9.52 9.45 8.45 6.09 6.28 5,49 
ze 2,93 3.06 3.68 4.90 5.32 12.9 9.52 9,45 845 6.09 6.28 5.49 
29 2.03 23.68 4.90 5.32 12.9 9.52 9.45 845 6.09 6.28 5,49 
30 2.93 3.68 4.90 i Ed 12.4 9,52 9.45 8A4S 6,09 6.28 5.49 
31 2.93 1.68 G.66 9,52 9,45 6,09 5,69 


|L1r_—x.___1111_7_6&&_1__————rrr- 


ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1957 
Gen. | Febbr. | Marzo | Aprile | Maggio |Giugno .|Ottobre| Novem. | Dicem. 


max (m3/1) . .. 3.17 | 368] 594| 5.59| 131 6.57 | 601 

media (m?/s) . . 5.16 | 3.08] 324) 491| 5.04| 834 6.25 | 5.78 

minima (m/s) 2.93 | 2.94] 287] 3.68| 4.60 5.59 6.09 | 5.49 
11.6 | 11.8 | 11,9 | 180 | 18.5 | 30,5 229 | 212 
31 27 32 |-46 49 79 59 57 
17 Sì 40 88 90 |182 


0.54 


Afflus. meteor. (mm) | 925 31 |4l 41 | 68 | 95 |112 |149 |no 9 | 68 | 70 | 38 
Coeffic. di deflusso . 0.81 1.29| 0.781 0.88) 0.68| 0.87] 095) oso] o66| o.74| 094| 0831 1.26 


Altenza 
idrometrica 
m m/s m 


0.15 6.21 0.30 


23. — RIO SELVA DEL MOLINI A SELVA (M) 


CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE; Bacino di dominio 84 km? (parte permeabile 45%); altitudine max 3479 m s, m.; media 
2166 m sa. m.; zero idrometrico 1140 m s, m.; distanza dalla confluenza con l'Aurino km 6 circa; inizio osservazioni anno 1957; inizio 
misure dicembre 1956. Altezza idrometrica max m 0.80(12 giu. 1957), minima m 007 (feb-mar, 1957). Portata max m'/sec », 
minima m/sec 0.68 (feb.-mar, 1957). 


PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m?/: 
|GIORNO] Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto |Settembre| Ottobre 


1 0.78 0.68 1.00 2.23 8-36 8.78 3.45 
2 0.78 0.68 0.91 2.57 8.70 5.06 4.08 
3 0.78 0.68 0,91 2.99 8.70 4.28 3.44 
© 0.78 0.72 0.91 7.00 7.06, 5.05 3.18 
5 0.86 0,72 1.00 5,37 7.06 5,05 2.95 
6 0.86 0.72 1.00 5.70 7.06 5.05 2.95 
i <t 0.73 0.72 1.00 4.27 6.73 5.05 3.18 
8 0.73 0.72 0.90 4.72 6.40 5.11 4,35 
G 0.73 0.72 0.90 7.00 6.73 5.05 8.43 
10 0.713 0.72 0.90 6.02 6.73 6.67 3.17 
11 0.73 0.78 0.90 9.61 6.07 6.34 3.17 
12 0.73 0.78 0.90 180 5.09 7.98 3.17 
18. 0,73 0.84 0.82 16.5 3.81 5.37 3.17 
14 0.73 0.84 0,82 16.2 3.53. 8.62 2,93 
15 0.78 0.84 0.76 17.5 4.32 8.62 2.72 
16 0.73 0.84 0.76 15.2 3,53 12.9 2.51 
17 0.73 0.84 0.76 10.3 3.26 141 2.34 
18 0,73 0.B4 0.76 9.60 3.03 6.33 2,34 
19 0.73 0,84 0.82 7.31 4,31 6.66 2.34 
20 0.73 0.92 0,82 8.30 8.99 5.68 2.34 
21 0.73 1.01 0.82 10.9 6.38 5.35 2.50 
22 0.68 1.09 0.90 16.5 6.05 6.00 2.50 
23 0.68 1.09 0,98 15.2 5,07 5.02 3.69 
24 0.68 1,09 0.98 12.9 3.79 3.74 4.20 
25 0.68 1.18 0,98 10,9 3.79 3.46 3.68 
26 0,72 1.09 1.07 8.33 4.30 3.46 3.14 
27 0.72 1.09 1.07 7.69 4,43 3.19 2.91 
| 28 0.68 1,09 ‘1.25 6,39 8.97 4.37 2.50 
29 1.18 1.46 1.38 6.04 4.24 2.33 
30 1.09 1.57 7 442 3.45 2.33 
| 31 1.00 4,29 3.19 


ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1957 
Genn, | Febbr. Marzo | Aprile | Maggio Giugno] Luglio Agosto Bettem.|Ottobre| Novem. Dicem. | 


ll 
| 
i 


Il Qumax (m3/) . | 190 0,78 157] 349] 190 | 935) 129 
Q media (m'/1) . . 2.79 0,76 1.88| 9.35] 5.74] 5.55] 3,05 
Q minima (m?/1) . 0,68 0.71 1,06| 2.23) 303] 3.19) 2.33 


Q media (1/s, km!) . 33,2 9,05 224 | 111,3 68,3 66,1 36,3 
"|| Deflusso (mm) . . 1047 24 183 


Afflus, meteor. (mm) 904 15 | 144 
1.50 1.27 


DURATA DELLE PORTATE 


1987 


Giorni 


ZA. — GADERA A MANTANA (M) 
CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bucino di dominio 397 km? {parte permeabile 65%); altitudine max 3151 mos, m.; media 


osservazioni nove 
1926; inizio misure febbraio 1926, Altezza idrometrica max m 1.93 (1 nov, 1928), minima m 0.25 (5 feb. 1928). Portata max n fan + D, 
minima ai 190 Asi feb. 1946). 


0 m sa, m.; zero: idrometrico 822,60 m s. m.; 


1 3.64 3.20 
2 3.64 8.20 
3 3.64 3.20 
4 3.64 3.41 
5 5,95 3.20 
6 4.27 341 
Li 3.89 3.20 
8 4.10 3.20 
9 3,94 3,20 
10 3.94 BAI 
11 3.78 341 
12 3,57 3,20 
13 3.57 3,20 
14 8.41 3.20 
15 3.62 3.20 
i6 3,62 3.20 
17 3.4] 3.20 
18 3.41 3.20 
19 3.20 3.20 
20 3.20 3,20 
21 3.41 3.20 
22 3.20 3.20 
23 3.Al 3.20 
24 3.41 3.20 
25 3.41 3.20 
26 3.62 3.20 
27 3.62 3.20 
28 3.62 2,98 
29 3,41 
30 3.41 
31 3.20 


Afflus. meteor, (me) 
Coeffie. di deflusso . 


Q max (m*/1) . . 
Q media {m*/s 
Q minima (m?/s) 
media (l/s km?) 
Il Defluaso (mm). . - 
Affina. meteor. (mm) 
Coeffic. di deflusso 


Maggio 
2.98 7,00 8.27 
2.98 7,20 8.27 
2.98 6.78 8.07 
2.98 6.36 7,86 
2.98 6.36 7.86 
3.20 6.15 8,07 
3.20 6,15 7,87 
2.98 5.94 7.87 
2,98 6,36 8.08 
2.98 6.36 8.08 
3.41 (36 8.08 
3.83 6.36 8.30 
4.04 6.15 8.30 
3.83 6.15 8.30 
3.83 6.36 8.30 
4.04 6.36 8.30 
4.04 6.36 8.30 
4.04 6.15 8.10 
4.04 6.15 7,89 
4.04 6,15 7.68 
4.47 6.15 71.47 
5.01 6,36 7.26 
5.52 6,36 7.90 
5,79 6.15 7.47 
5.73 6.36 T.27 
5.94 1.84 7.27 
6.36 8.27 7.47 
6,57 8.27 8.12 
6,57 8.27 8,12 
6.57 8.27 8.34 
60.77 B.66 


26.3 4.27 3.41 
7.20 3,59 3.22 
2.98 3.20 2,98 


18.6 9.28 8,32 
587 26 20 
893 1 16 38 


0.66 1,56 0.53 


ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1926-43 e 1946-56 


70,0 7.1 1.3 
8,24 4,18 3.79 
1,90 2.40 1.90 

21.3 10.8 9,79 

672 29 24 


874 32 


13.0 
4.35 
2,55 

11.2 

30 


39 
0.77 


Giugno 


30.2 
8,02 
3.16 

20,7 

sé 


63 
0.86 


Luglio 


44,8 


34.8 
12.2 13.9 
3,5 4.9 
31.5 35,9 
84 93 
84 112 
1.00 0.33 


PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m/s 
GIORNO] Gennaio | Febbralo | Marzo Aprile 


10,3 
1,22 


12.0 


0.64 


10.5 
8.29 
27.1 
72 
151 
0.48 


68 
111 
0,61 


9,60 


7.83 

6.50 
20,2 
52 
34 

1.53 


distanza dalla confluenza con la Rienza km 2 circa; inizio 


6.72 | 10,3 
6.11 7.38 
5,28 5.38 
15.8 19.1 
42 50 
46 16 
0.91 0.66 
40,5 70,0 
1.99 8,40 
3.7 3.5 
20,6 21.7. 
55 56 
71 72 
0.77 0.78 


6.12 
6,32 


1 


Agosto — Settembre] Ottobre Novembre Dicembre | 


25. — RIENZA A VANDOIES (Mr) 


‘ CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 1923 km® (parte permeabile 55%); aree glaciali 3.5 km”; altitudine 
max 3499 m s, m.j media 1870 m s. m.; zero idrometrico 740 m s, m.; distanza dalla confinenza con l'Isarco km 17 circa; inizio 
osservazioni aprile 1941; inizio misure gennaio 1941, Altezza idrometrica max m 347 (28 set. 1942, minima m 0.75 (24 feb. 1944). 
Portata max m/sec », minima m/sec 10.7 pa gen. pitt 


- ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1957 i 
Gen. | Febbr. |} Marzo | Aprile | Maggio |Glugno| Luglio | Agosto |Settem.|Ottobre| Novem.| Dicem. | 


17.5 .| 150 | 289 | 412| 609, |169 109 {126 | 675 | 413 | 442 | 29,6 
152 | 141 | 208 | 281] 457 [115 | 796 | 726 | 493 | 331 | s11 | 22.2 
13.5 | 129 |'129.| 233| 320 | 488 | s80 | 556 | 395 | 283 | 261 | 184 
17 sì | 29 ss | er |168 |129 |ist | 52 | 40 |a |-36 


Q max {m}/a) . 

Q media (m*/1) . . 
Q minima (m*/1) 
Afflus. meter. (mm) 


ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1953 . 56 


Q max (m°/s). . .| 188 25.4 | 195 | 444 1 622 [144 |188 |166 [139 |n2 88.6 | 688 | 4711 | 


Q media (m*/) . .|:- 466 | 19.0-| 169° | 196 | 289 | 622 |104 | 95,6 {| 604 | 537 | 40,5 | 295 | 213 | 
Q minima (8/4) | 148 15.3 | 168 | 144 | 166 | 223 | 352 | 52.5 | 423 | 362 | 209 | 211 | 148 | 


Afflus, meteor., (mm) | = 848 81 34 | 28 53 83° |133 |137 |113 91 6 |21 | 4 


NB. — Non viene calcolato il contributo unitario a causa della Aivealiioe nilcnre ene i a A 
che confluisce a monte della sezione di misura, La sezione ha funzionsto anche per il periodo 1942-43 e 1947-52 a deflusso 
naturale. » 


26. — TISANA A CASTELROTTO (M) 


CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 8,3 km? (parte permeabila 62%); altitudine 2119 m s, m.; media 1126 
m a m.; sero idrometrico 850 m s. m.; distanza dalla confluenza con l’Isarco km 3 circa; inizio osservazioni dicembre 1954; inizio 
misure ottobre 1954. Altezza idrometrica max m 0.45 (17 gio. 1956 }), minima m 0.00 (24 feb. 1956). Portata max lfsec » minima 
t/sec 10 (vari 1955-56). 


PORTATE MEDIE GIORNALIERE in (4/3) 
GIORNO] Gennaio | Febbraio | Marso | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto |Settembre| Ottobre |Novembrea] Dicembre 


1 I4 14 14 30 14 29 244 46 65 “4 29 29 

2 14 14 14 46 14 29 210 46 143 29 29 14 

3 i | 29 29 30 4 29 175 46 65 29 29 Ié 

4 20 14 14 30 29 65 87 29 65 29 ‘b 14 

3) 14 29 29 30 4 46 46 29 46 29 46 14 

6 14 AG 29 30 14 29 29 29 46 29 46 14 

È 14 29 65 30 14 29 14 29 46 29 LI 14 

8 14 29 65 14 14 46 14 46 46 29 65 14 

9 14 14 87 14 14 87 14 65 46 29 7 14 
10 14 4 87 14 14 65 29 87 29 29 65 14 
11 14 14 46 65 14 46 29 46 29 29 27 14 
12 14 14 46 87 14 114 29 65 29 29 65 14 
13 14 29 29 65 14 114 4 111 29 29 65 LUI 
14 14 29 29 29 29 65 29 244 65 29 65 4 
15 14 29 29 29 29 114 29 175 65 29 65 46 
16 ‘ 14 As 29 29 14 210 29 210 46 29 65 29 
17 14 29 29 29 14 244 29 143 46 29 65 da 
18 14 29 29 29 14 210 29 143 29 29 65 14 
19 14 29 14 29 29 175 46 483 29 29 65 14 
20 14 29 14 29 14 114 210 29 48 46 14 
21 4 29 14 29 14 BT 175 143 29 45 46 14 
22 14 29 14 29 14 87 114 87 29 4& 46 14 
23 14 29 14 29 14 87 65 29 46 46 14 
24 14 29 14 29 14 175 46 87 29 29 46 14 
25 14 29 14 14 14 210 4b 87 29 29 29 14 
26 14 29 30 14 29 46 111 46 29 29 14 
27 14 29 30 14 29 210 46 87 46 29 29 14 
28 14 14 30 14 29 175 65 143 29 29 29 14 
29 14 30 14 14 143 46 65 29 29 29 14 
30 14 30 14 14 114 46 111 29 29 29 14 
31 l4 ‘30 14 46 65 29 14 


ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1957 
Genn, | Febbr. | Marzo | Aprite | Maggio | Giugno| Luglio Agosto |Settem. Ottobre | Novem. | Dicem. 


—_——_ 


Q max (4/s) . .. 
Q media (1/3) .. 
Q minima (ls) . 

Q media (I/a km®) 
Deflusso (mm) 

AfB, meteorico (mm) 


Coeffie, di deftusso î 


L 


1.81 3,13 3,86 3.61 2.17| 13.6 7.47 | 13.0 5.30 3.86 6.14 
48 15 104 93 59 362 201 347 187 104 158 
3 43 15 48 35 150 129 160 38 47 56 

16.00 | 174 6,93 1.94 1.69] 2.41 1.56 2.17 3,61 2.21 2.82 2.27 


SCALA NUMERICA DELLE PORTATE 


idrometrica AVENIDA idrometrica 
i MERI, iS I I | e 
5 87 
6 114 
T 143 “12 
B 175 
9 210 


27. — RIO FREDDO A SIUSI (Mr) 


CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 210 kmf (parte permeabile 30%); altitadine max 2653; zero idrome- 

trito 1050 m a m.; distanza dalla confluenza con l'Isarco km #4 circa; inizio osservazioni dicembre 1954: inizio misure novembre 

Do Altezza idrometrica max m 0,60 (26 set. 1956), minima m 0.00 (7 mar. 1956). Portata max m?/sec ». minima m/sec 0.01 (gen- 
1956). i 


E°. 


sese CFUEPFEVECELECEEFEEFESFHFFIFNIHFHIHHEEE 
ARA RFRFLELAARCRUCNARGCGScCrILrLARGCOA N, 
WesvswgescrektfrfrrkftfxkKkWilWoHorsrFSsUE 

veceswasetakfrssVWVEesossesstBtfkfsFrErfHiUUE 


-ARFFENCFAEANEAREMRAAAFEGENRRARDEERE __ Di 
RARA LGCCLCGCOCGGCGLGCIECGCCCGCACGCECCGCECOCE Di 


| e e ec ae SS Ar I 
| limi a Lc]. * 0.08| 0.06| 0.19] 205) 295) 460) » » Sidi SIE > D 

Q media (m?/s) . - x» 0.07| o.06i 0091 0.63] 143] 3.08) » n » » » 

Q minima (mi/s) . » | 005) 0060 0.06/ 0,19) 047! 083) .v » " " » 

Q media (I/s. km?) . » 3.33] 2.86) 429) 30,0 | 69.1 | 144 x n n » » 

Deflusso (mm) . .| >» 9 T 11 lore |1s2 | a78| >» » » » » 

Afflus, meteor. (mm) 905 4 38 13 59 93 | 221 | 122 203 41 22 55 

Coeffio. di deflusso . ” 2.25] o8|] 0.85) 132] 196) 169| » » » » » 


|| DURATA DELLE PORTATE 
SA 1987 


m/s 


— —--  —— ———@— ii i o E i e —-—T—_—_ - - © n 1 i i è dr aldo i den 


28, — BRIA A MASO LAMPL (Mr) 


CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 46 im? (parte permeabile 82%); altitadine max 3004 m sa. m.; zero 
idrometrico 760 m s, m.; distanza dalla confluenza con l'Isarco km 6 circa; inizio osservazioni dicembre 1954; inizio misure dicembre 
1954, Altezza idrometrica max m (0.72 (26 set. 1956), minima m (0.08 (11 mar. 1956), Portata max m?/sec », minima m/sec 0.36 


(gen. 1955). 


IGIORNO] Gennato Febbraio | Marzo | Aprile 


1 0.49 0,52 0.48 
| 2 0.49 0.52 O.dB 
3 0,49 0.52 0.54 
4 0,49 0,52 0.54 
| 5 | 049 0,52 0.54 
& 0,49 0,52 0,54 
Li 0,49 0.52 0.54 
8 0,49 0,52 0.54 
9 0,49 0,52 0,55 
10 0.49 0.52 0,55 
il 0.60 0.52 0.55 
12 0.50 0,52 0.55 
13 d.50 0.53 0,55 
14 0.60 0.63 0.55 
15 0.60 0.63 0.55 
16 d.60 0.63 0.61 
17 050 0.63 0,61 
18 0.80 0.83 0.61 
19 0.60 0.63 0,61 
ZO 0.60 0.63 0.61 
21 0.60 0.63 0.61 
i 22 D.60 0.53 0,61 
23 0.60 0.53 0.61 
24 0,45 0.63 0.61 
25 0.45 0,48 0.69 
26 0,45 0.48 0.09 
27 0,45 0.48 0.69 
28 0.45 0.48 0.89 
29 0.45 0.88 
30 0.45 0.69 
31 (0,65 0.69 


Maggio Giugno 
0.78 1.20 
0.86 1.12 
1.67 1,12 
1.26 2.34 
ET 2.44 
1.09 1.91 
1.09 1.70 
1.01 1.50 
0.94 1.82 
0.87 2.03 
0,87 2.35 
0.80 3.62 
0.94 3.72 
0.94 2,77 
1.02 F-R:£ | 
1.10 2.24 
1.02 3.19 
1.02 3.51 

| 2,88 
0.95 2.76 
0.88 3.91 
0,95 4.51 
0.81 4.18 
0,81 8.65 
0.88 3,31 
1.03 3,19 
1.20 3.07 
1.20 3.07 
1.29 2.84 
1.12 2.19 
1.20 


PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m'/s 
Ma Luglio 


aaE£È 


è LL] 


Sona pueden fondi pre pun poni fendi fondi po fn 


Seni pui Geni fn Gn pd fi fond Gi fa pn fun fsi i 
tm cn on in tm in in in in tn in 


murorno a via 


è » D 


fui pm ip 
e ASSAI 
=] 


Agosto |]Settembre| Ottobre |Novembre | Dicembre || 


0,67 
0.67 


3 


Q max (m°/s) 

Q media (m'/1) . 

Q minima (m/s) . 
|| Q media (1/5. km?) . 

Defiusso (mm) . . 

Afflus, metsor. {mm} 

Coeffic. di deflusso 


DURATA DELLE 


. Giorni 


Aprile | Maggio | Giugno| Luglio | Agosto | Settem.|Ottobre| Novem. 


0.69 0,91 
0,59 0.73 
0.48 0.63 
12.8 15.9 
34 4l 
22 73 


1.57 

1.03 

0.78 
22.4 


0.48 


52,2 
140 
143 


3.64 
1,96 
1.00 
42.6 
114 
111 
1.03 


2.07 
1.64 
1,44 
35.7 
92 
52 


1.35 
1,19 
1.04 


Dicem. 


29, — RIO DEL LAGO A NOVA LEVANTE (Mr) Ù 

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 6,3 km? (pate permeabile 90%); altitudine max 2846 m s, m., zero 
idrometrico 1350 m s m.; distanza della confluenza con l'Ega km 5 circa; inizio osservazioni dicembre 1954; inizio misure di- 
cembre 1954, Altezza idrometrica max m 0.27 (24 giu. 1957), minima m 0.04 (mar. 1957}. Portata max Î/sec » minima Î/sea 4i 
{vari mar, 1957). 


:' PORTATE. MEDIE GIORNALIERE in .L/s 
Agosto |Settembre| Ottobre |Novembre 


gi 94 847 200 211 189 
62 94 512 390 211 189 
62 94 470 390 PIE) 169 
62 123 470 380 211 169 
62 123 470 352 201 189 
02 123 470 352 211 169 
62 123 470 318 ei 189 
62 143 470 318 211 211 
45 143 432 318 189 211 
45 166 432 318 189 211 
45 166 390 318 189 234 
62 62 45 62 166 470 547 390 318 189 260 
62 62 45 62 143 512 512 390 318 189 260 
62 62 45 62 166 547 512 390 318 189 288 
62 62 45 . 62 143 587 512 390 318 189 288 
62 62 45 62 143 633 547 352 288 189 288 
62. 62 45 62 143 677 547 352 288 189 318 
62. 62 45 62 143. | 724 547 352 260 189 318 
62. 62 45 62 143. 773 512 352 260 189 318 
62 62 45 62 143 s23 512 352 260 189 318 
62 62 45 62 143 823 512 352 234 189 318 
62 62 45 62 143 512 352 234 189 288 
62 62 82 62 166 823 547 352 234 189 288 
62 62, 8a 62 192 778 512 390 234 189 260 
62 62, 62 62 192 773 512 390 211 189 260 
62 - 62 62 62 234. TT3 547 390 211 189 260 
62 62 82 62 234 273 547 390 211 189 260 
62 62 62 04. 266 724 547 390 211 189 234 
62, 02 d- 266 724 547 390 211 189 234 
62 6 | si. 266 124 547 390 211 189 234 
62 82 266 547 390 189 


ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1957. | 
Gen | Febbr. | Marzo | Aprite | Maggio Giugno | Luglio | Agosto |Settem. | Ottobre; Novem. Dicem. || 


94 255 823 124. | 547 390 211 ‘| 318 234 
65 163 574 552 407 289 195 247 193 
62 94 288 512 352 .| 211 189 169 169 


'Qumax (1/3) seta 
| Q media (fat: 


| Q minima (4/3) | 
| @ media (I/s km?) ‘10,3 | 259 | 911| s76| cast 459 | 310 | 392.| 30,6 |f 
Deffusso (mm) 26 | 6 |236 |235 |172 |119 | 83 |io1 -|.82 


T6 | 165 234 252 186 51 43 104 + dA 
0.73 0,83] 0.92 0,34 0.42 1.01 0,93 0.92}. 2.33 1,93:| 0.97] 1.86 


| Afflus. meteor. (mm) 
- || Coeffic. di deflusso . 
| i 


DURATA DELLE PORTATE cena 
| VaR, | Portata | ,afutceza | Portata | rafumettica | | Portata 
4 45 12 258 zo 547 
6... g4 14 318 22 633 
8 143 16 390 > 24 724 


100" 200 18 467 26 + 623 


NB. — In considerazione dei loro valori esigui, le portate sono espresse in Î/sec. 


30. — RIO LATEMAR A NOVA LEVANTE (M) oi 


CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 42 km? (parte permeabile 80%); altitudine max 2616 m s. m.; media 
1667 m & Ty; Zero idrometrico 1400 m s. m.; distanza dalla confluenza col rio Nova km 0.7 circa; inizio osservazioni aprile 
1955; inizio misura maggio 1955. Altezza idrometrica max m 0.15 (vari giorni), minima m 0.03 (vari giorni), Portata max k/sec » 
minima l/sec 13 (vari gen, 1957). 


PORTATE MEDIE GIORNALIERE in l/s 


GIORNO] Gennaio | Febbraio | Marzo Aprile Maggio Giugno | Luglio Agosto |Settembre| Ottobre |Novembre| Dicembre 
1 21 15 2] 95 1) 138 43 178 ULLI 17 19 4T 
2 21 15 21 T5 90 136 43 204 178 TT 104 4T 
3 21 15 21 15 90 136 59 204 152 Lii 104 4T 
4 21 15 21 T5 To 109 59 231 152 17 130 47 
vj 21 15 21 T5 TO 109 T8 231 152 77 130 35 
6 21 15 21 95 70 109 18 BET 152 17 158 35 
T 21 15 30 95 TO 85 78 267 124 "7 158 35 
B E1 15 30 T4 53 ‘85 102 267 124 TT 158 35 
9 21 15 30 T4 53 108 127 267 124 77 186 35 

10 21 15 45 T4 53 108 127 ZET 124 58 186 35 
11 21 15 45 ELI 53 108 127 231 124 58 158 ds 
12 21 15 45 94 53 108 127 231 128 58 158 35 
13 21 15 45 117 53 108 127 231 123 58 130 35 
14 21 15 45 117 33 83 100 231 123 58 130 35 
15 13 19 45 117 68 83 100 231 123 58 130 dò 
16 13 19 45 93 68 BI 100 204 123 5a 105 35 
17 13 19 45 73 68 107 154 204 123 78 105 35 
18 13 19 15 73 68 107 154 204 100 78 Bl 35 
19 13 18 15 sb 68 132 125 204 200 102 81 35 
20 13 19 15 56 68 132 125 232 100 102 81 35 
21 13 19 15 sé 87 106 125 232 100 102 6l 35 
22 13 18 75 92 B7 106 99 232 100 129 61 35 
23 13 18 97 92 87 8l 125 232 100 129 61 35 
24 13 18 97 92 87 8l 152 205 100 129 61 35 
25 13 19 97 71 BT 8l 179 205 té 103 61 35 
26 13 18 97 71 87 61 206 205 To 103 6l 35 
27 13 18 120 71 110 6l 23L 205 76 103 45 35 
26 13 19 120 1 110 61 232 178 100 103 45 35 
29 13 120 71 138 dA 205 178 100 79 45 35 
30 13 120 71 138 32 178 178 126 79 45 35 
31 13 120 138 178 I78 79 35 


ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1957 
Genn. | Febbr, | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno] Luglio | Agosto | Settem. Ottobre Novem. | Dicem, 


dt, 21 | 19 fiso in7 l1s6 lis6 232 [257 [178 [129 |i0s | a7 
Q media (1/2) 17 17 63 82 19 96 127 218 119 84 103 37 
Q minima (82). 13 |is [ex so | ss |a: [es [28 |o6 {sa las | 35 
Q media (1/1 km?) 4.05 | 405 150 | 195 | 188 | 229 | 30.2 | s19 | 28.3 | 200 | 245 | sail 
Deflusso (mm) . 11 10, 40 52 51 60 80 139 73 53 65 24 
Affi. meteorico (mm) 32 | 23 |zo |6so (131 j185 -|2z00 [17 |a [34 [ez | 95 


Coeffic, di deflusso . 0,34 0.43 2.00 0.87 0.39] 0.32 0.40.) 0.95 1.78 1.56 0.79 0.69 


DURATA DELLE PORTATE ti ___SCALA NUMERICA DELLE PORTATE _ 


Pirro DI Portata e Portata wr 
— I | cia | ce 
3 15 9 107 15 
5 35 11 161 17 
7 63 13 215 19 


N,B. — In considerazione dei loro valori sigui, le portate sono espresse in l/sec. 


31. — EGA A PONTE NOVA (Mr) 


CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 115 km? (parte permeabile 37%); altitudino mex 2046 ms. mi; nero > 
idrometrico B70 m s. m.; distanza dalla confluenza con l'Isarco km 12 circa; inizio osservazioni maggio 1950; inizio misure 
rca "gie ai max m 1.15 (9 nov. 1951), minima m 0.17 (19 gen. 1955). Portata max msec » minima m'ysec 0.18 
Vari LÌ 


PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m?/s - i | 


| 
1 0.29 0.30 0.30 1.05 3,19 3.92 3.92 70 1.19 0,95 
2 0.41 0,30 0.36 1.05 4.10 3.37 3.37 1.53 1.19 1.09 
3 041 0.30 0.30 1.05 7.64 3.19 3,01 1.43 1.26 1.16 
_ 4 041 0,30 0.30 1.05 5.74 1.73 L.34 1.19 1.16 
5 041 0.30 0.30 1.14 4.46 6.64 2.66 1.25 1.19 109 | 
6 041 0.30 0.30 1.14 8.73 5.74 2.48 LT 3.48 1,09 
7 041 0.24 0,43 1.23 3.01 5.20 2.30 1.17 6.93 1.03 
8 0,35 0.24 0.56 1.34 2.48 4.46 1.98 1.17 4.71 1.03 
È; 0,35 0.18 0.50 1.14 2,13 5,56 3.37 LT 3.31 1.03 
10 0.35 0.18 0,50 1.14 1.98 4.83 3.01 1.17 489 | L03 | 
11 0.35 0.18 0.56 1,58 1.84 5.38 8.10 1.08 4.89 | 103 
12 0,35 0.24 0.56 1.98 1.84 1.73 5.01 1.00 3.67 1.11 
13 0,35 0,18 0.63 1.58 1.98 6.99 4.10 1.00 2,97 1,98 
4 0.29 0.24 0.69 1.34 1.98 5.74 3.73 1.00 L64 1.63 
15 0.35 0.24 0.83 1,23 2,13 6.64 4.10 1.00 2,17 1.35 
16 0.29 0.18 0.90 1.34 2.48 5.04 4.10 1.00 1.93 + 118 
17 0,24 0,18 0,97 1.46 2.48 1.78 3,55 1.00 1.81 1.11 
18 0,24 0,24 1.05 1.58 2.13 8.10 3.19 0,93 1.69 1,04 
19 0.24 0.30 1,05 1,58 2.13 7.17 5.01 0,93 1.69 1.04 
20 0.24 0,24 1.14 1,58 2.13 6.28, 8.29. 1.08 1.58 0,39 
21 0,24 0,30 1.34 248 2.13 | 6.11 n.22 1.64 1,49 0,89 
22 0.24 0,24 1.34 2.13 1.98 7.91 7.36 1,43 1.40 0,89 
23 0.24 0.24 1.46 1.84 1.98 5,94 5,94 1.53 1.40 0,89 
24 0.30 0.24 1.71 L71 1,98 5.74 5.20 1.43 1.40 0.89 
25 0.86 0,30 1.46 1.84 2.30 5,20 4.46 1.35 1.32 0,99 
26 0.30 0.30 1.71 1,98 3.37 4.83 4.10 1,35 1.32 0,81 
27 0.24 0.36 tti 1,98 3,55 4.46 3.92 1.26 1.32 0.81 
28 0.30 0.30 1.58 1.98 8.73 4,10 5,94 1.35 1.24 0.81 
29 0,30 1.46 1.84 8.73 3.73 3,92 1.26 1,24 0,81 
30 0.30 1,34 1.84 3.37 4.10 3.92 1.26 1.15 0.81 
31 0.30 1.23 2.713 3.19 1.26 0.81 


ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1957 
Marzo | Aprile | Maggio [Giugno | Luglio | Agosto [Settem. | Ottobre|Novem. | Dicem, | 


248 7.54 8.10 9.22 |} 7.90 2.45 1.76 5.93 1.98 
1.54 2,95 5,68 4.36 3.10 1,60 1.24 2.22 1.04 
1.05 1.84 3.19 1.98 2,13 1.17 0.93 1.15 0.81 
13.4 25.7 49.4 37.9 27.0 13.9 10.8 19.3 9,04 
35 69 127 101 71 38 29 50 24 | 
70 127 192 195 142 38 48 14 36 
0.50 0,54 0.66 0.52 0.50 1.00 0,60 0.68 0.67 | 


1.07 0,80 3.64 5.39 7.82 | 10,9 8.87 9.19 7,91 | 108 5.92 9,78 
0.67 0.52 0,85 1.87 3.17 4.18 3.01 2.16 1.95 0.75 1.52 1. 
0.27 | 0.21 0,22 0,39 119 1.41 1.62 0.86 0.50 0.69 0.59 0. 
5.83 | 4.52 7.39 16.3 27.6 36.3 26.2 18.8 17.0 15.2 13,2 B. 
15 11 20 42 T4 93 To 50 “i 41 54 23 
15 26 16 67 BS 127 121 105 90 ,90 25 20 
1.00| 0,42 1.25 0.63 0.87 0.73 0.58 0.49 0.49 0.46 1.36 1.15 | 


1953-56 


z| 


Altessza 
idrometrica 
m 


dal 1-I al 7-VIII 


0.20 0,18 
0.25 0.50 dall'8-VIII al 31-XII 
0,30 0.83 0.20 0,43 

0.40 1.84 gi | 0.11 


32. — TALVERA A CAMPOLASTA (M) 


CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 140 km” (parte permeabile 19%); altitudine max 2781 m s. m.; media 
1880 m s. m.;j zero idrometrico 1000 m s. m.; distanza dalla confluenza con l'Isarco km 22 circa; inizio osservazioni ottobre 1949; 
inizio misure ottobre 1949. Altezza idrometrica max m 1.05 (23 mag. 1950), minima m —0.l4 (4 feb. 1956). Portata max m'/sec », 
minima m/sec 0,95 (4 feb. 1956). 


PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m/s 
FIORNO] Gennaio | Febbraio | Marzo Aprile | Maggio | Giugnu |" Luglio Agosto [Settembre | Ottobre | Novembre] Dicembre| 


1 1.36 1.25 1.18 1.88 3,16 I,69 7.66 4.80 5.41 2.77 2.43 243 
2 1.36 1,25 1.18 1.97 2.88 3.69 7.66 4,23 8.00 2.77 243 2.43 
3 1.36 1.25 1.18 1.97 2,88 3.69 7.01 4.23 6.38 2.77 2.54 2.43 
ti 1.36 1.25 1.18 1.88 2,75 7.00 6.36 4.23 6.06 2.77 2.43 2.43 
5 1,38 1.25 1.18 1.88 2.75 6.03 6.04 3.96 5.10 2.65 2.43 2.43 
6 1,38 1.32 1.18 1.97 2.63 5,70 5,39 3,96 5.10 2.54 2.77 2.34 
7 1.38 1.32 1.25 1,97 2.63 6.03 5.08 3.96 4.80 2.54 2.08 2.34 
8 1.38 1.32 1.25 1.97 2,52 6.03 4,78 3.96 4.51 2.54 3.96 2.25 
4 1.40 1.25 1.32 1,97 2.52 6.35 4.49 3.96 4,23 2.54 3.53 2.25 
1.40 1.25 1.25 2,05 2,41 6.35 4.22 3,96 3.96 2.43 3,53 2,25 
1.40 1.25 1.32 1.97 2.41 9,97 4,79 3.72 3.96 2.43 3,53 2.25 
1.25 1.32 1.32 1.97 2,32 10.6 4.22 3.72 3.96 2.43 3.36 2.25 
1.25 1.32 1.41 1.97 2.32 10,9 3.71 4,23 3.96 2.43 3.18 225 
1.25 1.32 1.41 1.97 2.41 9,97 3.71 6.70 3.96 2.43 3,04 2,25 
1,32 1.32 1.50 1.97 2.52 8.93 3.71 6.70 8.72 2.43 3,04 2,25 
1.32 1.25 1.59 1.88 2.88 8.29 3.71 8.83 3.72 2.43 2.90 2.25 
1.32 1.25 1.59 1.88 3.51 8,61 3.71 7.68 3.72 2.43 2.90 2.22 
1.32 1.32 1.59 1.88 3,51 8.61 3.52 7.03 3.72 2.34 2.90 2,22 
1.32 1.32 1,68 1.88 3.70 7.65 8.96 8.64 3.53 . 2.34 2.90 2.22 
1.32 1.25 1.68 1.97 3.94 7.34 8,31 1.68 3.18 2.36 277 2,22 
1.32 1.25 1.68 1.97 3,5) 7.65 7,36 7.37 3.18 3.36 2.77 2.22 
1.32 1.18 1.78 1.97 3.51 14,0 3.31 7.03 3.18 3.18 2.65 2.07 
1,32 1.25 1.78 1,88 3.51 13,1 7.61 7.03 3.18 2.90 265 2,07 
1.25 1.18 1.78 1,97 3.70 10,9 7.02 7.03 3,04 2.77 2.65 4.07 
1.25 1.18 1.88 2.05 3.70 11.2 6.37 6.70 3.04 2.65 2,54 2.04 
1.25 1.25 1.88 2,25 4.20 10,9 6.06 6.06 3.04 2.54 2.54 2,04 
1,25 1.18 1.38 2,25 4.LO 10.6 5.10 7.03 2.90 2.54 2.54 2.04 
1.25 1.18 1.88 2.25 3.93 9.91 6.70 6.06 2.90 2.54 2.54 2.00 
1.25 1.88 2,54 3.93 9.26 6.06 5.73 2,90 2.43 2.54 2.00 
1.25" 1.88 2.66 3.93 8.62 6.06 5.10 2.90 2,43 2.43 2.00 
1.25, 1.88 3.69 6.06 5.10 2.43 2.00 


| ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1957 Pil 


ANNO Genn, | Febbr. | Marzo ‘Aprile Maggio | Giugno) Luglio | Agosto | Settem | Ottobre] Novem. | Dicem. 


cr | | ——___ _ | -_ _____ [|- eee |  —— = -oreeez  ”—e_== .i@]”rr-—_ =_=. ———- 


max (3/0). . + 14.0 240 | 132] 188) 265] 420| 140 | 895] 993] so0| 3361 396) 2.41] 
‘media (m3/2) . . 342 | 132] 126) 153] 201| 318| 839] sol 573] 4046 | 262] 298] 221 
media (i/s km?) 244 943 | 9001 109 | 144 | 227 | 60.0 | 414 | 40.9 | 289 | 187 | 20.6 | 158 
flusso (mm). . . 769 25 23 29 57 6l 155 11) 109 75 50 53 42 - 

| Afflus. meteor. (mm) 153 27 39 13 11 38 216 117 14l 10 20 | 67 54 


Coeffic. di deflusso . 102 | 093 | o.s6l 223) 336] 161|] 0.72f 095] 077| 7.50] 250] 0.79] 0.178 
| ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1953 e 1955-56 


minima (m*/s) 1.18 125 | 118| 118| 188] 2,32| 369] 3.52] 3.72] 290| z34| 243) 200 
18.9 s.32 | nz) 248) 5.82] 131 | 174 | 868] 189 | 38.23] 616) 612] 346 
| 


4.02 1.61 1.39 1,48 2.59 6.82 8.59 6.17 5.46 4.63 3.77 3.39 | 2.24 
0,95 1.19 0.95 1.05 | 1.25 2.55 2.99 4,60 2,95 2,54 2.59 2.02 | 1.13 
28.7 11,5 9.93 | 10.6 18,5 48.7 61,4 44.1 39.0 53.1 26.9 | 242 | 160 
905 31 24 28 48 130 158 118 104 86 T2 63 43 
663 14 18 21 65 48 106 128 8l 80 70 21 11 
1.37 2.21 1.33 1.33 0.74 2.71 1.49 0,92 1,28 1,08 1.03 5.00 | 3.91 


SCALA NUMERICA DELLE PORTATE 


Altezza Altezza ria Altezza i 
idrometrica FUrUADA idrometrica ca idrometrica FOFEAGA 
m/s m mi fa mm m/s 
1.04 0.10 2.50 0.30 8.32 
1.41 0.15 3,12 0.35 10,0 
1.88 0.20 5.10 0.40 11.6 


33, — VALDURNA A CAMPOLASTA (M) 


CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE. Bacino di dominio 96 km? (parte permeabile 16%); altitudine max 2741 m s. m.; media 
1940 m sa. m.;j zero idrometrico 1000 m s. m.;j distanza dalla confluenza col Talvera km 0,5 circa; inizio osservazioni settembre 1950; 
inizio misure settembre 1949, Altezza idrometrica max m 1.05 (24 mag. 1950), minima m 0.22 (feb.- mar. 1956). Portata max m/sec », 
minima m/sec 0.38 (%10 apr. 1956). 


8,75 1.87 1.31 1.17 
4.53 1.87 1.31 1.17 
411 | 197 1,39 1.17 
3.83 1.87 1.31 1.17 
3.83 1.87 1.31 1.17 
3.75 1.67 1.47 


dii IS 
222222285? 


ELEMENTI CARATTERISTICI -PER L'ANNO 1957 
Febbr. | Marzo | Aprile | Maggio [Giugno | Luglio | Agosto |Settem.|Ottobre|Novem.| Dicem. 


1.91 2,74 6,23 4.69 5,17 
1.16 2.18 4.63 3.43 | 3.13 2.89 1.56 | 
1.00 1.55 2.46 2.64 2.11 1.87 1.31 

12.1 22.7 48.2 35.7 32,6 3.01 16.3 


31 6l 125 95 87 78 43 
25 38 186 105 139 sl 29 
0.85 0.60 0.34 1,17 1,24 1.61 0.67 0.90 0.63 2.52 1.48 


ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1950-53 e 1955-56 


max (m3/s) . . + 17.0 1.85] 119] 1.64] 573] 170 | 160 | 87 | 70 8.99 | 118 | 7.r1| 243 
media (m*/s) . . 2.84 0.96| 0.82] 0.87] 187] 5.80] 690) 3.87] 353] 306) 284] 231] 1.23] 
minima (m?/s) . 0.38 0.57| 0.48| 0.41] 0.58] 0.87] 165] 168} 153] 154] LI5| 0,92| 0,68 
media (l/s km?) 29,6 10,0 | 8.54 | 9.06] 195 | 60.4 | 719 | 403 | 368 | 319 | 29.6 | 241 | 128 
Deflusso (mm) . .| 934 27 21 24 so |162 |186  |108 98 83 79 | 62 34 
Afftus. meteor. (mm) | = 800 31 | 45 31 18 55 |l13 |100 91 90 67 To 29 | 
Coeffic. di deflusso |. 1.17 087] o4t| 0.77| 064| 295) 165| 1L08| 108| 092| 118| 0,89|] 117 


DURATA DELLE PORTATE 


i wr | 
mila m/s 
10 5.4) 10.2 0,25 0.51 0.40 1.46 0,55 3.56 
da nia nsù 0,30 0.77 0,45 1,98 0.60 4,52 
182 1.47 1.91 
274 1.02 1.12 0,35 1.09 0,50 2.69 0.70 6.68 


355 0,54 0.56 


34. — VALLARSA A MASO GRONTNER (Mr) 


CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 16.5 km? (parte permeabile 25%); altitudine max 2128 m a, m.; zero 
idrometrico 850 m s. m.; distanza dalla confluenza con l'Adige km 8 circa; inizio osservazioni dicembre 1954; inizio misure no- 
vembre 1954, Altezza idrometrica max m 1.08 (30 giu. 1957), minima m 0.03 (gen.-feb. 1957). Portata max m/sec », minima m?/sec 0,03 
(vari 1956-57). 


Pi 
| 


PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m*/a 
| GIORNO Febbraio| Marso | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto [Settembre] Ottobre ;Novembre | Dicembre 


1 0,04 0,03 0.05 0,25 0,37 0,27 0.95 0,25 0.20 0.20 0.08 0.08 

2 0.08 0.03 0.05 0.25 0,81 0,25 0.58 0,22 0.22 0.14 0.08 0,06 

b| 0.08 0.03 0.05 0.25 1.88 0.22 0.40 0.20 0.20 0.11 0.09 0.08 

4 0.08 0.04 0,05 0.25 1.16 0.77 0.37 0.20 0.18 0,11 0.09 0.08 

5 0.08 0.04 0,05 0,27 0.73 0.81 0.32 0.16 0.18 0.09 0.09 0.06 

6 0.08 0.05 0,05 0.27 0,53 0,61 0.30 0.14 0.16 0.09 0,95 0.06 

1 0.06 0.06 0.08 0.27 0.40 0.53 0.27 | (0.14 0.16 0.08 1.25 0,06 

8 0.06 0.06 0,09 0,25 0.35 | 0.40 0,25 0.13 0.16 0.08 0.81 0.06 

9 0.08 0.08 0.11 0.18 0,30 0,61 0,22 0.14 0.14 0.08 0.53 0.06 

i 10 0.08 0.05 0.11 0.18 0.27 0,49 0.40 0.13 0,13 0.08 1.26 0,06 

11 0.06 0,05 0.13 0.43 0.25 0,53 1.21 0,13 0.13 0,08 0,77 0,06 

12 0.06 0.05 0.13 0.50 0.25 1.35 0,50 0,16 0.11 0.08 0,50 0.13 

13 0.06 0.05 0.13 0,35 0.25 113 | 032. | 036 0.11 0.08 0.37 0.14 

14 0,04 0.05 0.14 0.30 0.22 0,77 0.27 0.18 0,20 0,08 0.27 0,09 

15 0,04 0,05 0.16 - | 0,27 0.22 0.81 | 0.32 0.16 0.13 0,08 0,20 0,09 

16 0.04 0.08 0.20 0,27 0.22 0.95 | 0.25 0,13 0.13 0.08 0.18 0.09 

17 0.04 0.05 0.22 0.30 0.22 1.70 0,20 0,13 0.13 0.08 0.16 0.08 

18 0,04 0.05 0.30 0.30 0.20 1,66 0.18 0.35 0,11 0.08 0.16 0.08 

19 0,04 0,05 0.25 0,30 0.20 |! 1.03 0.86 1.03 0.11 0,06 0,14 0,08 

20 0,04 0.05 0.27 0,95 0.18 0.73 1.30 0.40 0.11 00.9 0,14 0,06 

21 0,04 0.05 0.30 0.53 0.18 0,53 1.76 0,30 0.11 0.18 0.13 0.04 

22 0,03 0,05 0,52 0,40 0.16 1,48 1.08 0.25 0.11 0,14 0,13 0.04 

23 0.03 0.05 0,35 0,95 0.16 0.81 0.57 0.30 0,09 0,16 0,13 0,04 

24 0.03 0.05 0.40 0,32 0,16 0.77 0,40 0.27 0.09 0.13 0.11 0,05 

25 0.03 0.05 0.30 0.32 0.16 0,95 0,30 0,25 0.09 0.11 0.11 0.06 

26 0,03 0,05 0,37 0.35 0.27 0.53 0.25 0.22 0.13 0,09 0.11 0.06 

27 0,03 0,05 0,37 0,52 0.40 0,37 0.27 0.22 0,11 0,09 0,09 0,06 

28 0.03 0,05 0,85 0,30 0.35 0.30 0.69 0.22 00,9 0.09 0,09 0,05 

29 0.03 0.32 0.27 0.32 0.27 0,40 0,18 0.08 0.09 0.09 0.05 

80 0,03 0,30 0,27 0.27 1.08 0.37 0,30 0,09 0,09 0.09 0,05 

31 0.03 | 0,25 | 0,25 0.30 ; 0.22 00,8 0,05 

| ' 
ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1957 
Genn. | Febbr. lic Maggio {Giugno | Luglio | Agosto |Settem. |Ottobre| Novem.| Dicem. 
Que (n°) . - 1.88 0.05] 0,06) 0.40) 0,53) 188) 1.70) 175| 103) 0.22] 0.20) 125] 0.14 
. Q media (m?/s) . . 0,26 0,08] 0.05) 0.20) 0.31] 0.38| 0.76) 0,51) 0.24) 0.13] 0.10) 031] 0.07 
'Q minima (m?/1) . 0,03 0.03 003) 0.05] 0.18] o.16| 0.22) 0.18) 0.13 0.08) 006) 008| 0,04 
Q media (1/5. km!) . 15.7 2.42] 3.03| 121] 188 | 230 | 461| 309 | 145| 7880 606) 1884] 424] 

| Dellitiazo (mas . | 495 6 1 | sr: | 40 | 62 |izo | 83 | 39 | 21 16 | 4 | n 

| Affius. meteor. (mm) 950 45 76 14 bi 63 157 188 111 31 48 95 SE 
' Coeffic, di deffusso 0.74] 0.98] O.76| 0,44) 0.35] 0.68) 0,33| 0.52) 0.19 


35, — ADIGE A BRONZOLO (Mr) 


CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 6926 km® (parte permeabili 34%); aree glaciali 168 km; altitudine 
max 3899 ms. m,; madia 1810 ms. m.; zero idrometrico 226.96 m s. m.; distanza dalla foce Km 229 circa; inizio osservazioni anno 
1843: inizio misure febbraio 1957. Altezza idrometrica max m 5.00 (13 lug. 1290), minima m —0.80 (18 apr. 1885). Portata max 
m/sec 640 (13 giu. 1957), minima m/sec 180 (3 mar. 1957). 


PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m/s i 
GIORNO] Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto [Settembre] Ottobre |Novembre| Dicembre 


| 
Ii 
1 59.2 57.8 42.3 71.4 102 127 292 195 191 129 
2 83.6 | 538 33.6 88.5 118. 116 318 172 196 118 
ì 3 15.7 43.7 30,0 91,9 116 148 282 166 180 112 
4 72,5 56.6 63.4 93.5 120 204 282 152 180 114 
i © 72.5 53,8 63.4 86.9 98,4 216 272 156 168 112 
| 6 56.6 56.6 61.9 90.2 100 202 259 150 162 100 
tw 72.5 60,4 61.9 86.9 91.9 191 252 156 152 104 
8 72.5 61.9 63.4 78.9 90.2 200 266 188 139 96.8 
9 69.8 59.2 56.6 86.9 83.7 218 250 236 141 96.8 
| 10 63.4 43.7 53.8 83.7 83.7 232 254 274 139 104 
i 61,9 B1.8 69,8 88,5 77.3 264 277 211 135 107 
| 12 56.6 57.8 61.9 104 61,9 450 238 204 135 106 
13 52.3 59.2 63.4 85.3 83.7 566 208 270 144 88.5 
14 47.9 57.8 63.4 71.3 85.3 455 191 259 135 95,1 
15 50,8 60.4 63.4 74.1 100 418 206 318 152 91,9 
16 50.8 57.8 64,9 55.7 107 450 208 268 141 85.3 
17 43.7 49.3 63.4 75.7 131 441 182 248 135 85.3 
19 42,3 56.6 17.3 74.1 118 392 175 256 129 83.7 
19 41,0 59.2 67.9 72.5 114 353 232 302 122 78.9 
20 46.5 57.8 715.7 69.8 141 348 333 298 109 60.4 
21 61.9 52.3 83.7 18,9 124 320 313 256 109 126 
22 53.9 55.2 83.7 15.7 116 458 322 245 107 114 
| 23 52,3 49,3 78.9 78,9 112 430 266 234 107 104 
24 61.9 36.0 83,7 15.7 111 493 240 230 135 98,4 
25 66,4 60.4 88.9 11.3 112 450 213 216 129 95.1 
26 60.4 59.2 83.7 80,5 120 400 202 224 127 90.2 
27 43.7 55.2 83.7 85.3 139 338 195 202 127 77.3 
| 28 57.8 49.3 86.9 80,5 137 286 268 227 109 109 
i 29 60,4 BB.8 95.1 135 270 219 204 102 100 
| 30 53,8 TT 984 120 288 208 193 107 93.5 
81 53.8 78.9 126 186 188 96.8 


ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1957 
Genn, | Febbr. | Marzo IRE [ateagio [Giugno | Luglio | Agosto |Settem.|Ottobre| Novem.| Dicem. 


| n —— 


Didi LS 93,5 | 619 | 86.9 | 104 |141 |566 |383 |346 |195 |129 |24s | 


Q media (m*/s) . . 59.0 | 55.1 | 685 | 829 | 100 {326 |247 |225 |138 | 991|112 | 789 


Q minima (m?/s) . 410 | seo | 30.0 | 698 | 619 | 116 |17s |150 |n02 60,4 | 80.5 | 552 | 


Afflus. meteor, {mm} 20 46 21 42 57 160 120 139 39 34 Ge 36 


DURATA DELLE PORTATE 


Altezza 
Portata | icrometrica Fortata 
m m/s m mile 


1.00 109 2.00 324 
1,20 146 2.20 369 
1.40 188 2.40 414 
1.60 234 2.60 460 


N.B. — I valori esposti sono quelli delle portate effettivamente defluite alla sezione di misura; essi sono alterati dall'azione del 
serbatoi esistenti a monte. 


36. — RIO NERO A FONTANEFREDDE (Mr) 


CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 21 km? (parte permeabile 38%); altitudine max 2316 m a m.; zero 
idrometrico 950 m s. m.; distanza dalla confluenza con l'Adige km 8 circa; inizio osservazioni dicembre 1954; inizio misure ottobre 
1954. Altezza idrometrica max m 098 (21 giu, 1957), minima m 0,05 (6 mar. 1955). Portata max m°/sec » minima m/sec 0.04 
(vari 1957). 


PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m*fs 
GIORNO] Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio Giugno Luglio Agosto |Settambre| Ottobre |Novembre | Dicembre 


li 0.06 0.04 0.04 0.18 0.46 0.69 n » w » "» » 
3 D.06 0.04 0.04 0.18 0.64 0,64 dò Ni n » » n 
z D.06 0.04 0.04 0.18 1.16 0.64 Dn l"] mn D VO) tt) 
4 0.06 0,04 0.04 0.15 0.97 0.97 w D W n w n 
5 0.06 0,04 0.04 0.15 0.83 0.97 » » NI ” » » 
6 0.06 0.06 0.04 0.15 0.74 0.93 n » n » v » 
7 D.DE 0.06 0.04 0.15 0,61 0.83 n m n ” ® » 
li] 0.06 0.04 0.18 0.15 0.60 0.79 n) 1) n) » 1) O) 
9 0.06 0,04 0.07 0,15 0.55 0.93 n » » ”» n » 
10 0.06 0.04 Q.07 0.15 0.50 0.79 L_) ò n » n » 
11 0.06 0.04 0.07 0.23 0,46 0.88 » » n n » B 
12 0.06 0.04 0.07 0.23 0,41 1.02 » ” » » n n 
13 0,05 0.04 0.07 0.18 0,41 0.93 » » » » » » 
14 0.06 0.04 0.07 0.18 0.41 0,88 » » n ” i) ‘+ 
15 0.06 0:04 0.07 0.15 0.46 0,88 ®» » " ” » » 
16 0.05 0,04 0.09 0.15 0.50 0.97 » » "» » » » 
17 0,06 0.04 0.12 0.15 0 50 1.35 » b n » » » 
18 0.06 0.04 0.12 0.18 0.46 1,21 " n n ” " » 
19 0.06 0.04 0.12 0.18 0,50 1,02 » n » » n R 
20 0.06 0.04 0.12 0.23 0.50 0.93 » n b » n » 
21 0.06 0.04 0.15 0.31 0.55 1.90 » » " n » » 
22 0.06 0.04 0.15 0,27 0,50 2.14 U) » n » i) ” 
23 0.06 0.04 0.15 0.27 0.46 2:00 » à " x » ì 
24 0.06 0.04 0,18 0,31 0.46 1/95 » » » x» » » 
25 0.06 0,04 0.18 0.38 046 1/86 » » » x » % 
26 0,04 0.04 0.27 0.36 0 69 1.67 ” n n » » » 
27 0.04 0.04 D.ET 0.36 0 T4 1,53 n n ia » » ” 
pie! 0.04 0.04 0,23 0.36 0.69 1.39 n n W ” n » 
29 0.04. 0,23 0.38 064 130 » » » » Î n 
30 0.04 0.18 0.36 064 1,63 n » » » » » 
31 | 0.04 0.18 0.64 ù n » ” » 
ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1957 
Gen. | Febbr. | Marzo | Aprite [Maggio | Giugno | Luglio | Agosto |Settem. | Ottobre! Novem. | Dicem. 
[| n —=<"" ’——1nk1hp16 "r___—— 
Q max (m/s) . . 0.05 0.05 0,27 0.36 1.16; 2.14|» » » ”» | n » » | 
| Q media (m*/s) . . 0.05 0.04 0.12 0,23 0.59 1.19 » » » » » » 
i Q minima (m/s) 0.04] 0.04] 0.04) 0.15) 041) (0Wé64| » » » Ri è » 
O media (1/0 km?) 2.38] 190) S.71, 110 | 281| 567] » » » » » » | 
Doflmmso (sim) . - 6 5 [ose [as Tar » » » » » » 
Afflus. meteor. (mm) 4T | 83 16 73 69 171 205 122 34 52 104 64 | 
Goeffic. di deflusso . 0.13 0.06 0.94 0.40 1.09 0.86 L » n d » » | 


DURATA DELLE PORTATE SCALA NUMERICA DELLE PORTATE 


Giorni e cre i Lai tezza | Portata .| altezza | Portata | jafisetrica | Portata 
10 » 0.05 0.04 0,25 0,79 0,45 1.72 
dl ® 0.10 0.12 0.50 1.02 0.50 . 1,95 
1820 S 0.15 0.31 0.35 1.25 0.55 2.19 
274 “ | 0.20 0,55 0.40 E 1.48 0.60 2.43 
355 n 


37, — AVISIO A SORAGA (Mr) - — 


CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 208 km? (parte permeabile 61%); aree glaciali 4.25 km; altitudine 
max 3342 m s. m.; media 2070 m a, m.; zero idrometrico 1205 m s. m.; distanza dalla confluenza con l'Adige km #4 circa; inizio 
osservazioni febbraio 1954; inizio misure marzo 1953. Altezza idrometrica max m 0.58 (7 giu. 1954), minima m —0.02 (vari 1956). 
Portata max m?/sec » minima m/sec 1.47 (16 gen. 1957). 


PORTATE MEDIA GIORNALIERE in m'/s 
Settembre| Ottobre |Novembra| Dicembre 


è-eee n tt e 


1.66 2.63 4,32 7.96 10,9 8.09 7.39 6.17 3.84 3.63 


1.83 2.63 5.13 8.34 10.7 7.71 7.01 4.57 3.84 3.38 
1.74 2.63 6.71 8.72 10.7 6.94 7.40 4.57 3,84 3,39 
1.88 2,63 6,37 11,3 9.73 6.61 6.67 4,57 3.83 3.18 
1.86 2.63 6.05 12.3 9.30 6.60 6.59 4,55 1.65 3.18 
1,86 2.63 6.02 12.8 8.87 6.60 6.37 4.29 3.88 3.18 
1.86 2.63 5.42 12.8 8.87 6.60 6.35 4.29 6.68 3.17 
1.86 2,63 5,09 12,3 8.48 6.60 6.00 4.04 6.23 3.17 
1,86 2.79 5.09 12.3 8.48 6,95 5.69 4.04 5.91 3,15 
1.86 2.61 4.8] 12.8 8.48 6,95 5,69 4.03 5,91 3.15 
1.86 2,59 4.53 12.8 12.6 6.59 5.69 4.03 6.58 3.15 
1.88 2.59 4.53 19.1] 10.2 5.89 5,37 3.79 5.91 3.17 
1.95 ZA4T 4.78 26.9 9.31 6.61 5.37 8.79 3,37 
2.02 2,62 5,36 20.5 8.48 6.96 5,08 3.80 5.29 3,37 
2.15 2,48 5,37 20.5 8.48 8.93 5.08 3.80 4,97 3.15 
2.15 2.48 6.27 20.5 8,48 8.14 5.08 3.80 4,97 2.95 
2,43 2.48 6.27 20.5 8.10 8,12 5,08 3.57 4.67 2,95 
2.33 2,64 6.60 20,5 8.10 7.35 5.08 3.57 4.67 2,95 
2.48 2.64 6,95 20,5 8.10 19.5 5.08 3.57 4.37 2,92 
2.48 2.64 7.28 20,5 18.6 17,0 5.08 3.80 4.37 2.90 
2,64 3.19 7.28 20.5 12.6 + 15,6 4,80 4.34 4.11 2.69 
2.62 3,19 6.64 20.5 15.6 14,6 4.80 4.34 4.12 2,69 
2.62 3.40 6.92 19,5 13.7 14.6 4.80 4.34 4.12 2.69 
2.718 3.40 6,55 19,5 12.2 10.2 4.63 4.09 3.84 2.69 
2.64 3.40 6.55 18.5 10.7 9.84 4,65 4.09 1.84 2.69 
2.62 340 8.01 15.1 10.2 10.7 4.57 4.09 5.66 2.69 
2.61 3.41 8.01 14,1 9.79 9,82 4,57 4.09 3.63 2.69 
2.58 3.61 7.60 13.0 10.7 8.56 4,56 4,09 3.63 2.69 
2.60 3.64 7.59 11.5 9.77 7.79 4.50 3.83 3.63 2,69 
2.60 2.88 7.97 11,5 8.91 7.78 4.54 3.83 3.63 2.72 
2.60 7.58 8.51 7,39 3.83 2.72 


ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1957 
Genn, | Febbr. | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno| Luglio | Agosto ; Settem.|Ottobre| Novem. | Dicem. 


è 


1.86 2.78! 3.86 8.01) 25,3 18.6 19.5 7,40 5,17 6,59 3.63) 
1,80 2.22) 2.89 6.25] 15,9 10.2 9,08 5.45 4.08 4.57 3,00 
1.63 1,66 | 2.47 4.32 7.96 8.10 5,89 4.54 3,57 8,63 2,69 
8.65 | 10.7 | 13.9 30.0 76.4 49,0 43.7 26,2 19,6 22,0 14.4 
21 29 36 80 198 131 117 68 52 57 38 
58 | 27 87 111 209 44 |163 4U 68 99 68 
0,36 1.07 0.41 0.72 0.95 0.91 0,72 1.42 0.76 0.58] (0,56 


Q max (ms). .. 
Q media (m/s) . 

i Q minima (m?/s) 

| @ media (1/s km?) 
Deflusso (mm) è. +. 
Affi, meteorico (mm) 
| Coeffic. di deflusso . 


SCALA NUMERICA DELLE PORTATE 


Alterza — | Portata i Rici Portata |'.a Foepcarono- 00 
e | ce li e _L | 
=0,05 1.43 0,15 4.85 
[?] 1.70 0,20 6.46 
0,05 2.45 0.25 8.33 
0.10 3.49 0.30 10.5 


38, — RIO LAGORAI A PONTE LASTA (Mr) È 


CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 134 km? 
idrometrico 1300 m s. m.; distanza dalla confluenza con 


set. 1953, Altezza idrometrica max m 1.49 (26 set. 1956), minima m ». Portata max m/sec », minima m/sec, ». 
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ANNO 
| Qmax (m/) | * 
@ media (m°/1) . .. s 
Q minima (18/2) . » 
Q media {l/s km!) . » 
Defluaso (mm) . . di 
Affins. meteor. (mm) 1247 
Coeffie, di deflusso . * 


(RAF RERALRCECAAFMroANfERFEpapnpecenEeE LD 


. PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m'/s 


(parte permeabile 10%); altitudine max 2615 m 1. ma; sero 
l'Avisio km 3.5 circa; inizio osservazioni ottobre 1953; inizio mi 21 


Luglio - Agosto |Settembre | Ottobre |Novembre | Dicembre 


0,71 1.20 0,47 0,26 
0.71 1.48 0.42 0,25 
0.67 1.56 0,37 0.21 
0.67 2.75 0,87 0,20 
0.71 2.13 0.37 0,20 
0.71 1.93 0.32 0.21 

2.01 0.28 0.35 
0,49 1.73 0.26 0,25 
0.41 2.21 0.26 0,21 
0.34 1.89 0.28 0.21 
0.34 2.42 2,17 0.20 
0.34 2.18 .| 0.98 0.18 
0.44 2.62 0.59 0.18 
0.62 2.17 0.47 0.56 
0.92 1.97 0.96 0.50 
1.20 1.65 1.00 0,30 
1.40 1,52 0,59 0.30 
1.08 2,09 0.50 0.37 
1.00 1.93 1.60 » 1.94 
1.16 1,36 2.79 0,97 
1.08 1,24 1.74 0.86 
1.12 1.48 1,49 0.68 
0.90 1.20 0,97 0.56 
0.90 1,82 0.72 0,53 
1.36 1.12 0.59 0.42 
1.34 0.85 0,47 0.37 
1.60 0.65 0.40 0.35 
1,28 0.58 0.35 0,32 
1.40 0.52 0.32 0,28 
1.20 0,47 0,37 0,27 


30 67 138 202 200 
* » 1.35 1.56 0.73 


dal 1-V al 31-XII 
0.10 0.05 
0.15 0.11 
0,20 0,19 
0,25 0,28 


» ù 2.34] 316] 2.79] 
È » | 0.93| 164| 0,73 
» a 0,34] 0.47) 0,26 
& » 694 | 122 54.5 

A » |186 |316 |146 


1.94 

0.41 

0.18 
30.6 


131 


0,40 
0.20 
0.14 
14.9 
39 
45 
0,87 


0.69 
0.30 
0.16 
22.4 
60 
9] 
0.66 


Marzo | Aprile | Maggio | Giugno| Luglio | Agosto [Settem. |ottobre | Novem. 


2.51 
0,53 
0.14 

39.6 

103 

145 


39 — ADIGE A TRENTO (Mr) ; 


CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 9763 km? (parte permeabile 37%); aree glaciali 2122 km?; altitudine 
max 3899 m s. m.; media 1735 ms. m.;j zero idrometrico 186.09 m a. m.; distanza dalla foce km 253 circa; inizio osservazioni anno 
1844; inizio misure marzo 1921. Altezza idrometrica max m $#.1l (17 set. 1882), mnima m —0$3 (26 apr, 1896). Portata max m/sec 
1650 (1 nov. 1928), minima m/sec 37.3 (30 dic. 1943). 

E PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m?/a 

Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto [Settembre] Ottobre |Novembre] Dicembre 


LÌ 84.4 128 124 176 390 264 210 178 97.4 87.7 

2 106 143 143 161 414 255 243 163 98.8 100 

c) 118 147 164 171 396 244 ETi 160 95.6 119 

4 110 144 168 204 878 204 240 156 92,3 126 

5 102 . 140 136 195 369 204 232 151 105 126 
de 74,3 136 154 267 356 220 227 14] 124 129 
"7 89.0 111 156 250 303 218 216 140 268 108 

B 106 132 157 258 812 243 179 140 257 85,3 

9 102 144 159 244 328 358 197 131 199 85,3 
10 103 143 151 307 322 321 205 145 182 102 
11 100 143 151 298 365 265 205 153 209 106 
12 98.8 181 112 567 328 235 200 147 187 101 
13 75.8 159 140 163 294 311 199 129 173 150 
14 87.0 106 151 641 219 314 195 120 155 168 
15 99.6 122 159 569 225 424 193 126 152 128 
16 95.1 132 156 548 300 372 192 123 149 110 
17 96.7 132 161 600 276 424 192 124 123 117 
18 86,8 130 168 621 257 328 192 126 123 118 
19 81.9 128 142 517 270 4T0 190 124 139 110 
20 67.2 117 161 476 679 436 186 118 l4l 110 
21 83.6 96.6 166 514 405 378 186 146 135 103 
22 110 91.9 162 575 495 346 163 156 130 82.0 
23 205 122 152 591 411 318 174 132 124 82,0 
24 105 116 159 597 372 329 191 125 964 90.1 
25 113 101 154 634 331 264 191 122 119 15,3 
26 106 116 150 591 309 261 190 117 128 73.6 
27 78,5 119 177 495 297 277 191 105 126 85.1 
28 85.0 100 180 433 340 301 180 LIL: 182 91.5 
29 109 124 176 372 319 304 150 120 127 71.8 
30 107 135 164 337 297 280 160 125 124 76,7 
sl 97.7 162 280 271 133 84.8 


ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1957 
Gen. | Febbr. | Marzo | Aprile | Mazzio |Giugno| Luglio | Agosto | Settem.|Ottobre| Novem. | Dicem. 


Q max (m5/03). . .L 
Q media (m?/s) . . 
Q minima (m?/s) 


Afflus. meteor. (mm) 


119 101 145 161 180 763 579 470 271 178 266 166 
95,8 76.7 99,9 127 155 436 340 305 198 134 144 103 
67.2 53.7 | 59.9 919 | 112 161 219 204 150 103 92.3 71.8 
27 50 24 45 14 156 128 125 36 43 8l 52 


ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1951 - 56 


Q max (m*/1) . . .| 1225 131 | sog {198 | 402 [1225 [1045 |634 |721 |533 [1042 |9s5 |407 


Q media (m/s) . . 207 98.4 | 102 | 106 151 273 434 |334 260 zi6, | 211. {175 120‘ 
Q minima (m/s) - 43.1 63.5 | 431 | 47.0 | 56.5 | 111 131 |171 160 129 17.5 | 77.5 | 805 
Afflus. meteor, (mm) 952 37 55 47 75 78 125 96 125 94 116 73 31 


DURATA DELLE PORTATE 
| 1957 1951-56 


Giomi me 


10 


91 


182 
274 
355 


N.B. — I valori esposti sia per l'anno 1957 che per il periodo 1951-56 sono quelli delle portate effettivamente defluita alla sezione 
di misura; essi sono alterati dall'azione dei serbatoi esistenti a monta. 


<= 


40, — ADIGE A BOARA PISANI (Mr) 


CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 11954 km? (parte permeabile 43.9%); aree glaciali 212.2 km5; ‘altitudine 
max 3899 m s. m.; media 1535 m s, m.; zero idrometrico 8.61 m s. m.;j distanza dalla fore km S1 circa; inizio osservazioni anno 
1853; inizio misure ottobre 1917. Altezza idrometrica max m 3.99 (2 nov. 1929), minima m —2.89 (28 apr. 1896). Portata max m/sec 
1700 (2 nov. 1928), minima m/sec 61,0 (11 feb, 1922). 


PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m'/s 
Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio 


| GIORNO 


Gennaio 


Giugno | Luglio | Agosto |Settembre| Ottobre |Novembre | Dicembre 


119 


| 1 154 95.0 187 301 234 150 148 168 
2 111 102 128 100 207 315 223 217 187 148 157 
3 101 93.4 151 99,2 202 338 207 191 185 122 133 
4 90,8 69.5 157 125 187 329 200 243 178 126 152 
5 78.0 78.0 159 162 231 311 182 229 170 122 157 
6 90.8 90.8 157 163 292 302 155 216 165 122 158 
I LÀ 90.8 92.1 145 145 272 308 174 205 164 143 158 
8 B9.5 95.8 153 165 275 282 170 196 152 266 153 
9 89.5 984 132 165 284 251 172 191 152 304 140 
10 90,8 101 158 166 281 269 223 162 148 280 125 
11 83.2 102 173 155 310 275 224 155 147 405 135 
12 68,0 93.4 1880 13% 318 304 227 162 158 421 144 
13 80.6 104 190 123 459 295 175 158 158 309 153 
14 85.6 102 192 93,1 7148 258 177 150 152 269 306 
15 90,8 48.4 171 113 627 251 227 150 137 240 334 
16 101 08.4 147 116 504 217 315 156 138 220 245 
17 94.6 117 160 122 476 274 255 146 138 212 199 
18 98.4 119 156 129 519 263 815 157 134 200 187 
19 101 104 155 153 6u9 251 262 156 139 175 184 
20 126 115 :136 146 494 265 315 153 137 184 177 
21 121 104 119 128 435. 468 350 146 137 186 168 
22 128 129 105 164 436 397 286 144 141 187 165 
23 122 131 79.7 174 482 413 274 143 164 183 158 
24 117 135 78.7 177 512 380 259 121 164 179 135 
25 114 133 94.1 163 505 321 244 140 155 163 143 
26 93.4 127 82.8 182 578 284 234 154 147 150 135 
27 116 154 64.4 ES4 507 263 216 170 14l 168 124 
28 102 161 81.8 249 435 247 237 181 136 163 127 
29 158 83.3 247 386 256 248 176 .128 171 140 
30 158 63,6 230 343 256 259 168 142 167 131 
al 102 219 243 244 142 120 


ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1957 
Genn. | Febbr. | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | A 


Settem | Ottobre | Novem, | Dicem. 


Q max (m/s). . . 
Q media (m/s) . . 
Q minima {(m?/:} . 
Affius. meteor. (mm) 


Q max (m/s). . - 
Q media (m*/1) . . 
Q minima (m?/s} "sm 


Afflus. meteor. {mm} 


145 
118 
934 


204 

14l 
954 
44 


DURATA DELLE PORTATE 


1957 
mifs 
494 
227 
157 
124 
83,2 


1951-56 


126 
99,7 


68.0 


510 

148 
83,9 
59 


162 
114 
78.0 


354 

145 
65.0 
48 


192 
134 
63.6 


454 

179 
62.3 
63 


254 
157 
93.1 


1378 

279 
85.7 

69 


m3/s 


19.0 


1158 618 
436 312 
132 142 
106 104 


Alterza 
idrometrica 
m 


-l .20 


-1.00 
-M.80 
-0.60 
-0,40 


Portata 


m/s 


211 
235 
261 
289 
320 


1183 


N.B, — I valori esposti sia per l'amno 1957 che per il periodo 1951-56 sono quelli delle portate effettivamente defluite alla sezione 
di misura; essi sono alterati dall'azione dei serbatoi esistenti a monte c prescindono dalle cospicue portate, non valutabili esat- 
tamente, derivate a monte per uso irriguo: 


ST 


Risultati delle misure di portata eseguite durante l’anno, 


———fhFFr’@c_’_’—1mdd—_r r"_rr——rrr—_e mi 


d- to bi i 


ur da Ga ba 


*ò tè -i A n_ a cu bi bw 


fi i fi pn fd 
Mb i go dt 


> <a Si un a w bo ii 


BACINO 


e 
CORSO D'ACQUA 


ISONZO 
Isonzo (can, carico) 
id. id. 
id. id, 
id, id, 
DRAVA 


Rio della Chiusa 
Rio di Confine 
Rio del Lago 

id. 

id. 


CORSI D'ACQUA 
MINORI 
FRA ISONZO 
E TAGLIAMENTO 


Canale Gronda 

id. 

id. 
Derivar. SAICI 
Scarico can. Gronda 
Roggia Zuina 

id. 

id. 
Roggia Miliana 

id. 


TAGLIAMENTO 


Sorg, Plera 
Tagliamento 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id 


sezione di misura. 


LOCALITÀ' 


Cle Straccis (Gorizia) 


id. id, 
id. id. 


id. id. 


Strada Monte Forno 


Sant'Antonio 

Villabassa - Fusine 
id, id. 
id. id. 


Agenzia N. 1 {a valle der. SAICI) 


id. id, 
id. id. 
id. 
Portelle (a monte in sin.) 
Portelle 
id. 
id. 


Flambro (I presa) 
Ariis (II presa) 
id. (V affluente) 
Casale Sacile 

id. 

id. 


Villasantina 
Invillino 


REREEREE 


DATA 


7 mag. 
7 mag. 


4 set. 
4 set. 


19 ott. 
19 ott. 
8 gen, 
10 lug. 


12 set. 


19 giu. 
29 lug. 
21 ago, 
21 ago, 
21 ago, 
19 giu, 
29 lug. 
21 ago, 
11 lug. 
11 lug. 
11 lug. 
21 gen. 
15 mag. 
3 set. 


4 feb. 


11 gen. 
15 mar, 


16 apr, 


, 13 mag. 


10 giu. 
16 lug. 
9 ott. 
13 nov. 


riferim. 


27 
38 


0.720 
0,902 
0.775 
0.077 
0.692 
2.19 
2,83 
2.27 


0,998 | 


1,62 


| 0.368 
| 27.5 


27.1 
28,2 


0.032 
7.60 
4.69 
8.82 
7.63 
11,9 
7.67 
4.04 
25,0 


709 


È 
dè 
83 


» (1) 
» (1) 
» (1) 
» (1) 
» (1) 
» (1) 
» (1) 
» (1) 


1.54 
1.43 
1,80 
0.45 
3,33 
3.04 
2.93 
1.94 
1.60 
3.11 
0.85 
28.1 


28,9 


28.8 


0,03 
12.5 
13,0 
17.0 
13,9 


| 18.1 


13.7 
10.2 
20.2 


—=_6rr_—__e—— —————————___ym—m—m—m—ra_PhÒ£Ò»ZA&ifi@&s/@fA@@Ò&f@«€«+ €Ò «_-=A&«CQA&ÒÒ&ÒÙf@AA& AGÒf@ZAQA@@GEGEEAFRR 


(1) - nia non viene calcolato a causa di niterazioni al deftusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte 


n 
LI 


Risultati delle misure di portata eseguite durante l’anno, 


(1) - Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte 
della sezione di misura. 


BACINO 
e 
CORSO D'ACQUA 


(segue) 

TAGLIAMENTO 
Tagliamento 
Pontebbana 
Bombaso (can. der.) 
Pontebbana 
iBombaso (can. der.) 
Pontebbana 
Bombaso (can. der.) 
Fella 

id. 


Tagliamento 
id. 
id. 


Rio Gelato 
id. 
Rio Ram 
id, 
Rio Rai 
id. 
Rio Macile 
Rio Properzia 
Ledra 
id. 


Invillino 


Pontebba 


id. 
Ponte delle Lastre 
id. 
id. 
id. 
id. 
id, 


Stolvizza 


Casa Aita 
id. 


| Molino Campo 


id. 


Idrometro 
o 


Riferimento 


stazione 
id. 


stazione 

stazione 

stazione 
id. 
id. 
id. 
id. 
id, 
id. 
id. 


Altezza 
cem 


idrometrico media 


Portata 
mita 


Bezione lt 


| 


Risultati delle misure di portata eseguite durante l’anno, i 


| Numero d'ordine | 


52 


ud 


————_—-—- 


bi i i i i le pl 
«i > in & tw bi i & 


wu © «| > nh to bai hm 


funi fd fl 
bi n 


5 cd «i & in è ct 6b5 hs 


CORSO D'ACQUA 


(segue) 
TAGLIAMENTO 


Ledra 
Tagliamento 


LIVENZA 


Can. derivato Maraldi 


id, id. 
id. id. 
id, . id. 
id, id. 
id, id. 
id. id. 
id, id, 
id. id, 


Can. carico centr, idro 
Can. Consor, Veglia 


id. id. 
Meschio (Mescolino) 
id, id. 
Scarico c.le Castelletto 
‘Can. E Filiberto 
id, 

id. 
id, 
id. 
id, ({Mescolino) 
id. id, 
id. id. 
PIAVE 
Piave 
id, 
id, 
id, 
id, 
id, , 
Ansiei 
Val da Rin 
Ansiei 
id. 
Boite 
id. 


LOCALITA" 


Setificio di Savassa 
San Giacomo di Veglia 


id. id. 
pr. can, E. Filiberto (a monte ) 
id. id. 
id. ‘ id. 
id, (a valle) 
id. id, 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
a valle Maglio - 
id. 
Presenaio 
id. 
id. 
Ponte della Lasta 
id. 
id. 
Argentiera (a monte presa) 
Praciaurin id. 
Ponte Malon 
id. 
Vodo 


id. 


DATA 


14 feb. 
25 giu. 
25 giu. 
14 feb. 
14 feb. 
14 feb. 
14 feb, 
25 giu. 
25 gio. 
25 giu. 
25 giu. 
14 feb, 


14 feb, 
14 feb, 


27 feb. 
26 giu. 
10 ago. 
27 feb. 


‘26 giu. 


10 ago. 
9 ago. 
9 ago. 

27 feb. 

25 giu. 

28 feb, 

25 giu. 


6.16 
0.773 


Sezione liquide 


Risultati delle misure di portata 


Numero d'ordine 


13 
14 
15 
16 
17 
| 18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
26 
27 


28 
29 
30 
sl 
32 


33 
34 


35 
s 


37 
38 
39 
40 
4l 
42 
43 
44 
45 


46 | 


| 47 
4n 
49 
50 
Sl 
52 
53 


54 | 


do 
56 


(1) - Non viene calcolato il contributo unitario a causa delle derivazioni d'acqua dal Piave a Soverzene per uso 


BACINO 


CORSO D'ACQUA 


(segue) PIAVE 
Piave 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Ardo (roggia) 
id. (residui) 
id. (roggia) 
id. (residui) 
id, (roggia) 
id. (residui) 
id, (roggia) 
id. (residui) 
id, (roggia) 
id, (residui) 
id. (roggia) 
id, (residui) 
id, (roggia) 
id. (residui) 
id. (roggia) 
id. (residui) 
Mis 
id. 
id. 

Sorg. Bossana 
Acque More 
id. 
Piave 
id 
id 
id 
id 
Tegorzino 
id, 


Scarico acquedotto 


id. 


Sorg. Boccadon 


id. 


Tegorzo 


id. 


eseguite durante l'anno. 


LOCALITA' 


Belluno (a monte confl. Ardo) 


id. 
id. 


id, 
id, 
id. 
id, 
id. 
id. 
id. 
id. 


(Borgo Pra) 


id. 
id. 


id. 


Ponte Sant'Antonio 


San Vittore - Veses 


id. 


id. 


Scarico centrale idroelettrica 


Sagusino 


id. 


Schievenin (a monte confl.) 


id. 


id. 


(opere presa) 


id. 


(alla confl.) 


id. 


(alla briglia) 


id. 


DATA 


7 gen. 


22 gen. 
2 feb. 


21 feb. 
28 feb. 
20 mar. 
21 mag. 
lé ott. 
9 die. 


101 — 


Jdrometro 


a 


Riferimento 


siazione 
id. 
id. 
id, 
id. 


il, 


i 
ii 
5 


112.5 
127.5 
131.5 
171.5 
110 


4,25 
3.12 
3.10 
6,11 
4,37 
3.10 
3.44 
3.45 
4,34 
0,472 |/ 
0.429 |' 
0,335 
0.084 | 
0,283 
0.069 
0,502 
tanti 
0.394 
0,391 |} 
0,410 
0.504 i 
0.286 
0,090 
0.472 
0.123 
2.42 
1.64 
2.27 
0.099 
0,293 
0.328 
25,9 
43.7 
47,5 
130 
30,6 
0.059 
0,055 
0.364 
0.313 
0.010 
0.006 
0.550 
0.509 


Bacino di dominio 
km* 
Gontribuato 


22,5 

40 10,5 
10) BE 
40 43,7 
19,6 

229 

TI] dA 
14,9 

114 21,2 
114 14.4 
114 199 
3333 » (1) 
3333 " (1) 
3333 s (1) 
3333 » (1) 
3333 » (1) 
idroelettrico. 


Sezione liquida 
om 


2.82 
2.46 
2,57 


8,42 
3.02 
3.2] 
5.96 
4.77 
4.48 
0.68 
0.85 
0.55 
0.19 
0,46 
0.19 
0.70 
2.25 
0.60 
0,66 
0.58 
0.92 
0.48 
0,27 
0.66 
0.27 
3.19 
2,46 
3,19 
0.11 


. 0.66 


0.56 
58,2 
50.8 
48.0 
92,8 
81.3 

0.08 

0.09 

0,26 

0.23 

0.02 

0.05 

1,18 

‘1.15 


fi: 0g E E di portata eseguite durante l’anno, 


na —- = - = 


2 
BACINO Idrometro i Ri. E 0 3 * i 
e LOCALITA" DATA o i 5 SÈ séElE $ 2 
CORSO D'ACQUA Riferimento | < 83 
BRENTA 
Brenta Levico 28 gen stazione 18 1.12 121 9,3 1.87 
id, id. 19 apr id. 22 1.34 121 11.1 +99 
id. id. 15 mag id. 17 1.14 121 9.4 1,79 
id. id. 8 lug id. 25 1.96 121 16.2 +60 
id.. id. 17 set id, 19 1,14 131 9.4 2.07 
id. id. 12 ott id. 20 101 | 121 8,3 1.70 
id, id. Te id, 28 1.96 | 121 161 | 2.45 
id. Borgo Valsugana (brolo) 22 gen. id. 21 1.40 da 11.3 3.07 
id, (roggia) id. 22 gen. id. 43 1.01 247 
id id. 19 apr. id, 28 2.03 ata Ls 8.45 
id, (roggia) id. 19 apr. id, 33 0.84 2,17 
id, id. 8 log. id. 35 2,87 sa 14.8 3,68 
id. (roggia) id. 8 lug. id. 18 0,30 0.88 
id id. 17 set. id. 25 1.66 lara 128 2.96 
id. (roggia) id. 17 set. id. 53 1.07 |\ 2,44 
id | id. 12 ott. id. 23 1,36 | si na 2.84 
id, (roggia) | dd. 12 ott. id. 50 1.03 |i 2.39 
a i l id. 28 nov id. 38 3.59 s13 | 209 4.53 | 
id. (roggia) id, 28 nov. id. 42 0.86 2,25 
Ceggio Maso Costi 28 gen. id. 14 0,1! 19.5 5.85 0.19 
id. id. 19 apr. id. 26 0.56 19.5 28.8 0,64 
id. id 11 mag id 26 0.58 19.5 29.7 0.67 
id id 8 lug. id 23 0.38 19.5 19.6 0,52 
id. id 17 set id 19 0,27 19,5 13.6 0.46 
id, id. 12 ott. id 17 0,22 | 195 | 110 0,43 
id. id. 28 nov. id. 24 0.44 | 195 | 224 0,59 
27 Sorg. Fumola Castelnuovo 15 mar, — «<P 14(1)| — i: | 
28 id. id. l 20 apr. — _ 8.8 (1) _ _ n 
29 id. | id. 24 mag. — ss 68/1) — — Ka 
20 id. id. 23 ago. e Se 49(1){ — — = 
sl Sorg. Sant'Antonio id. 15 mar. _ — | 6.1(1) = i ss 
32 id, id, 20 apr. sà ni — 4 i 
33 id. id. 24 mag. e 3 9.7 (1) = —_ ida 
34 id, id. 23 ago, a si 95(1)) — _ » 
35 | Brenta Barziza (Bassano) 21 gen, stazione 73 | 30.3 | 1567 | » (2) | 550 
36 id. id, 90 mar. id, 107 | 737 | 1567 | > (2) | 754 
$7 id, id. 11 mag. id. 99 | 612 1567 | » (2) | 699 
38 id. id. 15 gi. id | 128 |m 1567 | » (2) | sa72 
39 id id, 17 lug. id. 119 | 044 1567 { > (2) | 80.2 
40 id, id, 20 ago. id 115 | 925 | 1567 | »(2) | 708 
41 id. id, 19 set, id. 83.5 | 464 | 1567 | »(2)| 641 
#2 id. id. 28 crt. id. 86 | 491 1567 | » (2) | 65,0 
43 id. id. 20 nov. id | 104 | 73.5 1567 | » (2)| 753 | 
| 


(1) - La misura è stata eseguita col metodo volumetrico ed è espressa in Îl/sec, 
(2) - Non *iene calcolato il contributo a causa della diversione delle portate operate dal POTEERA {bacino dell'Adige) nel Brenta. 


Risultati delle misure di portata eseguite durante l’anno. 


ti li bi bi ta ti li " Li i Di Hi _à-HJHJIi < li di < fl bi 
n « cd ta i Sos © ui a dA »« © bio E» © 


+ td i Sa no a W bo pi 


BACINO 
D. 


CORSO D'ACQUA 


(segue) BRENTA 


Brenta 

Ghebbo Mussato 

Rio Chiaro 

Piovego di Villa bozza 


BACCHIGLIONE 


Astico 

id. 

‘id, 

id. 

id. 

id. 
Posina 

id. 

id, 

id. 

id, 
Roggia della Sega 
Posina {residui} 
Roggia della Sega 
Posina (residui) 
Roggia della Sega 
Posina (residui) 


Posina 
id. 
id, 
id. 
id. 
id, 
id. 
id. 
id. 
Scarico e.le Zanini 
id. 
id. 
id. 
id. 
Canale Mordini 
NT 
id. 
id. 
id. 


LOCALITA' 


Barziza (Bassano) 
Villa del Conte 


Busiago (Molino Busatto)} 


Molino Agugiaro 


Forni Val d'Astico 


id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

Ganna 
id. 

id. 
id. 

did. 

Posina (Sega Main) 
id. id. 
id id. 
id. id. 
id. id, 
id, id. 
id. id. 
id. id. 

Stancari (Arsiero) 
id. id. 
id id. 
id, id. 
id. id. 
id, id 
id. id. 

Arsiero {Menador) 
id. id. 
id. id. 
id id. 
id. id. 

Ziugliano {al partitore) 

id. id. 
id. id. 
id. id, 
id. id. 


DATA 


die, 
ott. 
ott. 
ott. 


BEERS 


15 mar. 


13 giu. 
7 ago. 
4 ott. 

15 nov. 


T ago. 
10 set. 
4 ott. 
15 nov. 
2 dic. 
7 ago, 
T ago. 
10 ott. 
10 ott. 
2 dic. 
2 dic, 
4 ott. 
15 nov. 
15 mar. 
13 giu. 
7 ago. 
10 set, 
4 ott. 
15 nov, 
2 die. 
7 ago. 
10 set. 
4 ott. 
15 nov. 
2 dic, 
26 nov. 
26 nov. 
27 nov. 
1 die. 
1 dic. 
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stazione 


stazione 


stazione 
id. 
id, 
id. 


24 
35.5 


8,22 
8,97 
1.60 
1.23 
6.68 
1,58 
0.40 

"0,20 
0.18 
1.29 
0,41 
0.263 
0.468 
0.231 
0.118 
0.195 
0,649 
0,338 
2.90 
2.35 
6.66 
2,29 
1,12 
0,936 
8.26 
2,62 
2.22 
1.28 
1.21 
2.81 
2.43 
3.97 
3,07 
1.98 
0.61 
1.16 


| 


Sezione liquida 


(1) - Non viene calcolato il contributo a causa della diversione delle portate operate dal Travignolo (bacino dell'Adige) nel Brenta, 


Risultati delle misute di portata eseguite durante l’anno, 


Numero d'ordine 


Sarre 


68 
69 
70 
71 
72 
73 
T4 
75 
16 
T7 


BACINO 


CORSO D'ACQUA 


(segue) 
BACCHIGLIONE 


Roggia Breganze 
id. 


id. 


| Roggia Capra 


id. 
il. 


Roggia Nova 
id. 
id. 
id. 
Canale Mordini 
id. 
id. 
id. 
Roggia Montecchia 
id. 
id, 
id, 


| Roggia Monza 


LOCALITA' 


Zugliano (al partitore) 
id. id, 
id. id. 
id. id. 
id. id, 
id. (all’idrometrogr.) 
id. id. 
id. id. 
S. Maria (a valle presa) 
id. id. 
id, id. 
id. id. 
id. id. 
" Sarcedo (ai Casoni) 
id. id. 
id. id, 
id. , id, 
id. (Gasparona) 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. (a valle partitore) 
id. id. 
id. id. 
id. id, 
id. (ai Casoni) 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
il. (Madonnetta) 
id, id, 
id.. id. 
id. id. 
id. id. 
Montegaldella 
id. 
id. 
id. 
id. 


DATA 


104 


Risultati delle misure di portata eseguite durante l’anno, 


| 


Numero d'ordine 


ba fil e pe e i | i i Li li 


= 


BACINO 
si 


CORSO D'ACQUA 


ADIGE 


Roggia Fribling 
id. 
Roggia Tichwaall ‘© 
id. 
id, 
° dd, 


id, 


id. 


Roggia Kriegnwaal 
id. 
id, 
Roggia Fassernwaal 
id, 
i 


Roggia Miulbach 
id, 
id, 
Rio Saldura 
id. 
id. 

id. ; 
Roggia Hochnwaal 
id. 

Adige 


‘ Scarico dissabbiatori 


id, 
Roggia Ethnwaa] 
id. 


LOCALITA" 

San Valentino 
. dd. 

Casa Bruciata 

id. 
id. 
id, 
id. 
id, 
id. 

id, 
Burgusio (a monte) 
id. id. 
id. id. 
id. id, 

Burgusio 
id. 

id. 

Burgusio (a valle) 
id. id. 
id. id. 
id. id. 

Malles (a monte) 
id. id. 
id, id. 

il <> ii 
id. id. 
id. id, 
id. id 
id. id 

Sluderno 
id, 

id. 
id. 
id, 
id. 
id. 
vid. 
id, 

Lasa {ponte Marmi) 

Lasa 

id. 

id. 

id, ‘ 


DATA 


3l mag. 
16 ago. 
sl mag. 
30 lug. 
16 ago. 
3 set, 
31 mag.” 
30 lug. 
16 ago. 
3 set. 
31 mag. 
30 lug. 
16 ago. 
3 set. 


| 31 mag. 


30 lug. 
3 set. 


| 31 mag. 


30 lug. 
16 ago. 
3 set. 
31 mag. 
30 lug. 
16 ago. 
3 set, 
31 mag. 
30 lug. 
16 ago. 
3 set, 


| 30 mag. 


30 lug. 
3 set. 
30 mag. 
30 lug. 
17 ago. 
3 set, 
30 lug. 
3 set. 
24 feb. 
19 lug. 
23 set. 
13 mag. 
19 leg. 
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Altezza 
lidrometrirà media 


cia 


0.117 
0.070 
0,347 
0.355 


| 0.340 


0,271 
1.42 

‘0,797 
0,957 
0.747 
0.617 
0.168 
0.227 
0.198 
0.228 
0.334 
0.266 
0.291 
0.346 
0.157 
0.161 
0.165 


i 0.059 


0.011 
0.107 
0.195 
0.067 
0.146 
0.106 
0,377 
0.371 
0.408 
0.117 
0.250 
0.277 
0404 
0.172 
0.158 
17,8 
1.01 
0.569 
0,325 
0.325 


Bacino di dominio 


Risultati sella misure di portata eseguite durante ia 


® LOCALITA" DATA 


CORSO D'ACQUA 


(segue) ADIGE 
dd Roggia Etchnwaal Lasa 27 ago. _ E 0,279] _ — 0.39 
45 id. id. 23 set. = Dai 0,267 ta Pe 0,31 
46 Roggia Covelano Covelano 13 mag. cs a; 0.660 cei Pa 0.63 
47 id. id. 19 lug. _ 35 0,699] _— de 0.74 
48 id, id, 27 ago. _ i 0.308] _ = 0-34 
49 id, id. 23 ott. - — 0.839 | -_ 0.72 | 
50 Roggia Rantwaal Morter (alla presa) 13 mag. — _ 0.061 _ - 0.15 | 
sl id id. id. 19 lug. = — 0,055 sa _ O.1I 
52 id. id id. 27 ago. _ —_ 0.088| _— — 0.19 
53 id. id. id. 23 set. — fa 0,069 = = 0.16 
54 Roggia Mulhbach id. i 13 mag. — fu 0.545 a - 0,44 
55 | id. id. 19 lug, _ - 00 — | — 0.66 
56 id. id. 27 ago. - i: | Ati al dia 
| 57 id. id. 23 set _ i 0.840] — — | 0.58 
58 Roggia destra Plima id. (ruderi castello) 13 mag. —_ - 0.847 -- pa ‘0,36 
i 59 id, id id. 19 lug. — — blu si 0.62 
60 id. id id. 27 ago. _ — 0,387] — _ 0,39 
61 - id, id id. 23 set, — a astri — + 0.28 
62 Roggia di Lacea id - Laces 19 lug. _ e 0,519 — _ 0.39 
63 id. id id 23 set _ = 0.307] — _ 0,29 
64 Roggia di Castelbello | Castelbello 13 mag. __ — 0.437 — — 0.41 
65 id, id, 27 ago, e a 0,309] — _ 0,38 
66 | Adige Tel 14 gen. siazione 151 | 20.5 1675 | » (1) | 16.8 
6T id. id. 24 mag. id. 138 | 12.7 1675 | »._(1) | 12.7 
68 id, id. 22 giu. id. 240 |115 1675 » (1) | 474 
69 id, id. 18 ott. id. 152 22.3 1675 | » (1) | 18.4 
TO Scarico centrale Tel | Foresta Merano 21 mag. riferim, -163 | 20.0 iu da 6.92 
71 id. id. 21 mag | id -183 | 18.0 4 » 6.34 
. 72 id. id. 21 mag. id. -243 | 11.5 e "6 4.36 
73 id. id. 21 mag. id, -280 7.30 _ - 3.10 
74 id. id. 21 mag. id. -283 7.21 - 3.06 
T5 Plan Bagni Plata 17 gen. stazione 14 0.587 82 1.20 1.29 
té id. id. 22 mag. Fl 59 | 2.73 82 | 332 | 292] 
77 | Passirio Moso - 17 gen. id. 9 1.19 | na 6.6 | 217 
78 id. id. 22 mag. id. 27 | 6.63 181 | 141 | 468 
79 id. id. | Soet id zo 4,46 181 | 247 | 4.84 
80 | Sorg. Greiter Lana di Sopra — 27 feb. i _ 006° | — — la 
81 | id. Cunicolo id. 27 feb. n = 0.28 | — da a 
62 id, Ober Rafainer id. | 27 feb. cs ite 0.53* | — - ese 
83 | ©. id. GalleriaGrande| San Vigilio 26 ago. ua — | le| — - e 
gia id. N, 33 | id. | | 26 ago. ne: _ 008 | — - a 
85 id, N. 28 id. 26 ago. de — | c0ef — - su 
I 86 id. N. 31 id. 26 ago. ne Da 130 | — di pod 


- La misura è stata eseguita col metodo ‘volumetrico ed è supra in l/sec. 


6). Il contributo non viene calcolato a causa delle alterazioni di deflusso (deri 
della sezione di misura. { WAR E 


BACINO 
e 
CORSO D'ACQUA 


| (segue) ADIGE 
87 Sorg. Grotta Pavicolo - S. Vigilio 14 giu. 
88 id. id. id. 26 ago. 
89 Sorg. Paris S. Vigilio 26 ago. 
90 Sorg. Croce id. 1 26 ago. 
91 | Sorg. Grotta Pavicolo - (Segheria) 14 giu. 
92 id, id. id. 26 ago. 
93 id. Pra Novale 14 giu. 
94 - id. 26 ago. 
95 Valsura 3. Geltrude 23 mag. 
96 id. id. |. 17 dic. 
97 | Adige Ponte d'Adige 15 gen. 
98 id. id. 27 mar. 
99 id, id, 24 apr. | 
100 id. id. 18 giu. id. 279 134 2642 | » (1) | 154 
101 id. id. 2 lug. sd. 263 121 2642 » (1) | 144 
| 102 | id. | id. 23 ott. id. 160 31.8 2642 | » (1) | 82.5 
103 id. id. 93 “dre, id. 156 | 294 2642 | »(1) | 825 
104 | Ridanna Vipiteno 15 gen. id, 29 1.86 { 206 90 | 3.10 
105 id. id. 25 apr, id. 46 3,81 206 18.5 3.80 
106 id, id. 21 giu. id, 110 16.2 206 78,7 9,20 
107 id. id. 22 ott. id. 55 4.65 206 23.1 4,74 
108 | Isarco | Pra di Sopra 15 gen. id. 54 4.75 | 652 13 | 77 
109 " 4 id. 20 mar. id. 64 8.79 652 13,5 10,0 
110 id. id. 25 apr. id. 71 9.53 652 14.6 | 114 
111 id. id. 29 giu. id. 105 28.0) 652 42,9 16.4 
112 id. id. 9 ott. id. 66 | 129 | 652 | 193 | 118 
118 Sorg, Rienza Dobbiaco - (Ponte Chiusa) 8 apr, ea as 0.05 _ scali — 
114 id, id. id. 8 apr. _ sa 0.15 _ = _ 
115 Rienza Monguelfo 15 gen. stazione 1 3.18 273 11.6 3.05 | 
| 116 id. id. 26 apr. id. 13 5,26 273 | 193 4.15 
| 117 id. id. 15 ott. i id. 13 6.12 273 | 224 5.00 
118 Evis Lappago 11 gen. cs) _ 0.18 29 6,0 0.58 
119 id. id. 7 feb. — a 0,16 29 5.4 0,58 
120 id. id. 13 mar. — = 0.18 29 6.2 0.69 | 
| 121 | Selva dei Molini id. ll gen. sil au 0.30 43 6.9 | 096 
122 id, id. 7 feb. iti — 0.26 | 43 6.1 0.76 
123 id, id. : 13 mar. — e 0.32 43 7.5 0,83 
124 id, id. 14 ott. — _ 1.12 43 26,1 2.57 
125 id, Selva dei Molini. 11 gen. stazione 9 0.76 90 8.5 1,42 
126 id, id, 7 feb. id. G 0,79 90 8.7 1.36 
127 id, id. 13 mar. id. 1 0,70 90 1.8 1.25 
128 id. id. * 19 giu. id. 42 7.64 90 | 849 5.03 
| 129 id, # 1 lug. si 40 1.07 90 | 785 | 432) 


(1) - Il contributo non viene calcolato a causa delle alterazioni di deflusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte 
la sezione di misura. i 
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BACINO 
Ù e 


CORSO D'ACQUA 


(segue) ADIGE 


Selva dei Molini 
id. 


LOCALITA' 


Selva dei Molini 


i: <. 
Rodengo Tiefen 
id. 
S. Nicolò . Ponte Prada 


id. id. 
Luson .- al ponte 
id. id. 
id. 


id 
id 
id id. 


S. gio 


id 
id 


A valle conf, rio Broghe 


Pizzago 
id. 
id. 
id. 
Pratello 
id. 
id. 


DATA 


stazione 
id. 


(*) - La misura è stata eseguita col metodo volumetrico ed è espressa in l/sec. 


(1) - Non viene calcolato il contributo a causa della 
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derivazione ad uso idroelettrico di parte 


dei deflussi del 


Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno. i 
———_ i —— — — n 


BACINO | Idrometro i 
e LOCALITA' DATA n È 
CORSO D'ACQUA Riferimento | © 


Numero d'ordine 
et | 
Portata 
mira 
Bacino di dominio 
km? 


(segue) ADIGE : 
173 Funes Pratello 2 apr. mi - 0.524 | 49 
174 id. id. 29 apr. Da — 1.05 49 
i DTS id, Funes alla scuola 24 gen. cs —_ 0.257 _ _ 0,89 | 
IT6 id. id. alla segheria 24 gen. der _ 0.426 = I 0,46 
177 id. , Gudon 22 gen. = — {osso | 72 4,9 | 0,66 
178 id, id. 16 mar. de _ 0.655 | T2 9.0 1.01 
179 id. id. 29 apr. % _ 0.131 72 18.1 1.51 
181 Tisana Castelrotto 16 gen. stazione 1 0.014 | 8.3 1.7 | 0,03 
181 id. id, 28 mar, id. 2 0.030 | 8.3 3.6 | 0.04 
182 id, id. 10 mag. id. 1 0.018 8.3 2.2 0.05 
183 id. id. 16 giu. id. 10 0,244 8.3 29.3 0.18 
184 id. id. 5 lug. id. 5 0,078 8.3 9,4 0.15 
1895 id. id. 24 lug. id. 4 | 0.065 8,3 7.8 | 0.08 
186 id. id. 13 ago. id. 6 0.111 8.3 13,4 0.14 
| 187 id. id. 13 dic. id. 2 | oozo| 83 35 | 0.06 
| 138 | Rio Freddo-Roggia | Siusi 16 gen. id. 5 | 0.036 | 21 1.7 | 0.04 
189 id, id. 28 mar. id. 5 0.088 0.15 
190 - id . id id. 28 mar. id. 12 0,093 t21 2:00 | 0.09 
i 191 id. id. 10 mag. id. 11 | 0.369 | 21 17.6 | 0.46 
| 102 id. id. 16 giu. id. 18.5 | 1.42 0.78 
193 id. - id id. 16 giu, id. 15 0,112 * 228 | 007 
194 id, id. 5 lug. id. 8 | 0,402 0.36 
195 id. - id id. 5 lug. id. E) 0,078 {21 canili °°” 
196 id, id. 13 die. ae — | ove: 0.12 
197 id. - id id, 13 dio. stazione 6 0.044 " sia 0,24 
198 | Bria Maso Lampl 24 gen. si .. 11 | 0.474 | 46 10.3 | 0.51 
199 id. id. 15 mag. id. 15 | o8zo | 46 180 | om 
200 id, id. 19 giu. id. 37 | 309 | 46 67.1 | 1,55 
201 id. id. ll lug. id. 39 | 298 | 46 64,7 | 1.72 
202 id. id. 13 dic. id. 20 | 103 | 46 22.3 | 0.98 
203 Rio Carezza Nova Levante 8 ago id. 17 0,423 6.3 67.1 | 0.40 
| 204 id. id, 16 die. id. 7 |oiso| 63 | 238 | o1a 
"205 Rio Latemar Segheria Latemar 17 gen. id. 0.019 42 4,5 0.04 
| 206 Mi. id. 3 apr. id, 5 loss 42 9.7 | 0.08 
| 26 apr. id. 71 |oo7]| 42 | 183 | 010 
| 14 gen, id. 20 |o4o4| 42 | 062 | 0.39 
B ago. id. 8 |oon| 42 | 169 | 0.06 
16 dio, id 5 | oss] 42 8.3 | 0.07 
$ apr. na — | osso | s2 11.3 | 1.00 
8 ago. “ = 1,01 sz 19.5 | 1.23 
17 ott. ps — Koasr| s2 8,4 | 0.88 
16 dic. = — Vossa | s2 10.6 | 1.15 
17 gen, stazione 21 0,238 | 115 2.1 0.91 
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Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno, 


BACINO 


e LOCALITA" 
| CORSO D'ACQUA 


Numero d'ordine 


(segue) ADIGE 

216 Ega Ponte Nova 22 feb. stazione 
217 id. | id. 3 apr. id. 
"|| 218 id. id. 26 apr. id, 
219 id. id 14 giu. id. 
220 id. id 8 ago. id, 
221 id. id. 17 ott. id. 
222 id. id. 16 dic. id. 
Al 223 Talvera Campolasta 16 gen. id. 
| 224 id, id. 3 apr, id. 
225 id, id. 14 giu. id. 
256 Mi | id. 8 ago. id. 
227 id, i 16 dic. id, 
228 Valdurna | id, 16 gen. id. 
229 id, id. i 3 apr. id. 
jl 230 id, id, 14 giu, id. 
231 id. id. 8 ago. id. 
232 id, id. 16 dic. id. 
233 Vallarsa Maso Griatner 26 gen. id. 
| 234 id. i id. 29 mar. id. 
| 235 id. id, 17 giu. id. 
236 id, id. i 10 lug. id. 
237 id. id. 17 ott. id. 
238 | Adige Firaazolo 21 feb. id. 
239 id. Mi. 5 apr. id. 
240 id. id. 27 giu. id. 
241 id. id. 1 ago. id. 
242 Sorg. Strietwexen Aldino 1 mar, ar 
243 id, Lognguelle | jd 1 mar. = 
244 id. aldner Di. 1 mar. È 

245 Rio Nero Fontanefredde 17 gen. stazione 
246 id. id. 15 feb. iù 
247 id,. id. 26 apr. id. 
| 246 id. id, 18 giu. id. 
249 id, id. 12 giu, id. 
| 250 id. id. 19 dic. id. 
| 251 Rio Trodena Trodena 18 gin. id. 
252 id, id. 0, lug. id. 
253 id. id. 19 dio. = 
254 Sorg. Garbre Salorno 10 apr. _ 
255 | id. Miniera Faedo 26 lug. —. PE 
256 Searico galler. miniera | id. 26 lug. le 
257 Sorg. Miniera id. 26 set. eni 
258 Searico galler. miniera id. 26 set. dò 


*) - La misura è stata eseguita col metodo volumetrico ed è espressa in 1/sec. 
(1) . Il contributo non viene calcolato a causa delle alterazioni di deflusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) “operate a monte 
della sezione di misura. 


1 


BACINO 
e 


CORSO ID ACQUA 


(segue) ADIGE 


Canale deriv.rio Faedo 
Scaricogalleria e canale 
id, 

Rio Faedo 

id. 

Rio Masetto 
id. 

Rio Cavaion 
id. 

Rio. Careser 
id, 


Sorg. Fontane destra 
id sinistra 

Rio Novella 

Sorg. Verdes 

Sorg. Fraines 

Sorg. Eoscolin 

Avisio 

id. 


Casaline e Fregasoga 
id. id. 
Sorg. Sgunsa 
Roggia di Lavis 
id, 


id, 
id, 


id. 
Rumo Marcena 
id, 

Brez 
Covedo 
Campitello 

id. 
Soraga 


Ponte alla Lasta 

id. 

id. 
Stramentizzo 
Brusago a q. m. 1500 

id. id. 
Verla di Giovo 
Lavis 

id. 
id. 
id. 
id. 


26 lug. 
26 lug. 
20 set. 
26 lug. 


26 set.’ 


26 lug. 
26 set. 
2 set. 
13 set. 
2 set. 
10 set. 


10 set. 
10 set. 
13 set. 
6 mar. 
6 mar. 
16 gen. 
10 mag. 
30 gen. 
30 gen. 
17 gen. 


26 apr.. 


26 apr. 
25 giu. 
25 giu. 
2 ago. 
2 ago. 
23 gen. 
18 mag. 
21 ott. 
14 die. 
6 set. 
6 set. 
18 apr. 
15 feb. 
15 feb. 
15 feb. 
15 feb. 
15 feb. 
18 mar. 
Z2 mar. 
30 apr. 
14 mag. 
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(*) - La misura è stata eseguita col metodo volumetrico ed è espressa in I/sec, 


+ 


Risultati delle misure di portata 


| 


"o; 


Numero d 


BACINO 
e 


LOCALITAÀ' 


CORSO D'ACQUA 


(segue) ADIGE 

Roggia di Lavis 

Roggia Ischiello 
id, 


id. 
Roggia Ospli 
id. 
Roggia Pensile 
id, 
id, 
Roggia di Gardolo 
id, 


Lavia 
id. 


id. 

Sopramonte (I  polla) 
id. (II polla) 
id. (III polla) 

Trento 


Trento (ponte Rovina) 
id. 


id 
id 
id. id, 
id 


Sorg, Acqua Fresca S. Orsola 


Sorg, Fontone 
id. 

Sorg. Volpega 

Sorg. Calzane 


Sila 
id, - roggia 
id. - roggia 


id, + roggia 


[) La misura è ciata 
(1) - Il contributo non 


id, (I polla) 

id. (Il polla) 
id. 

Pergine 

Masi di Hene 


Osteria Fornace 
id. 
id. 
id, 


eseguite durante l’anno. 


Idrometro { i : si y E % i 
Tom È È sì af|E5Eglgt 
Riferimento CIS 

15 gia. stazione 0.65 1.27 _ _ 0,93 
18 mar. —_ = 0.400 | — = 0.73 
18 mar. — _ 0,144 "- — 0.75 
18 mar. _ — 0.358 si — 0,63 
22 mar. — = 0.272 | — ca 0.57 
22 mar. _ — 0314 | — e 0.64 
22 mar, - Di 0.295 | — i 0.61 
18 mar. _ —_ 0.160 — _ 0,24 
22 mar. —_ _ 0,044 | — s 0,14 
18 mar. — = 0.104 | — di 0.13 
22 mar. _= —_ 0.157 _ _ 0.19 
22 mar. nov —_ 0,139 _ —_ 0.24 
22 mar " _ 1.07 _ 0.85 
30 apr. stazione 0.30 0.786 | — i 0,55 
14 mag. id oo | 189 | — E 1.10 | 
15 giu. id. 1,00 3,34 - = 1,57 
20 dic. _ _ 6.T* & sit ci 
20 die, tue —_ 112° _ ci — 
20 dic. ii —_ T.4* nia _ _ 
27 gen, stazione 0.39 | 67.0 9763 | »(1) | 768 | 
25 lug. id. 1.66 |319 9763 | » (1) | 183 
24 set. id. 1.06 |181 9763 | » (1) | 124 
die. id. 0,39 | 624 9763 | » (1)| TL4 | 
13 giu. id 0.51 1.75 e pa 4,92 
14 giu. id 0.26 | 161 pe = 3,96 
18 giu. id, 0.30 .| 1.73 Ù _ 3.82 
3 lug. id 0.16 1.27 a = 2,91 

4 lug. id 0.13 1.12 SI DE 2.74 

1 apr. a lai 0.2 AE PS da 

1 apr. us _ 5,9 ve Loi no 

1 apr. — = B.0* a ven PRA 

1 apr. _ Pa 0.7° ca de sa 
19 feb. — = 4.T DE, sa fusi 
24 lug. “ _ 0,300 0,37 
24 lug. _ 4 0.048 sali ve 0,09 
25 set _ — 0.100 0.17 
25 set, —_ Le; 0.044 | sù ni 0.08 
ala: = — | 0.160 0.26 
31 ott. # - 0,013 I i 0.03 
21 giu. = — {osoa]| — = 0.46 
26 lug = — oss] — n 0,43 
zo set. — = 0.094 ser: a D.16 
31 bott. _ na 0.148 | — dm 0.26 


ita col metodo volumetrico ed è espressa in l/seo. 
e calcolato a causa di alterazioni al deffusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte 


della sezione di misura. 


Risultati delle misure di portata eseguite durante l’anno, 


| 


» 

È BACINO 

È e LOCALITA’ DATA 
CORSO D'ACQUA 


(segue) ADIGE 
345 Emiss. Lagò Valle Osteria Fornace 24 lug. 
346 id. id, 25 set. 
347 id, id. 31 ott. 
348 Sila Osteria Sille 21 giu 
349 id. id. 24 Ing. 
350 id. id. 25 set. 
351 id. id. 31 ott. 
352 id. Ponte Pergine 21 giu 
353 id. id. 24 lug 
354 id, - roggia id. 24 lug. 
355 id id, 25 set 
356 id, - roggia sd: 25 set. 
357 id. id. | ‘31 ott. 
358 id, - roggia id. ? 31 ott. 
359 Farinelli Magnago 26 lug. 
360 id, id. 26 set. 
361 id id. 11 ott. 
362 id ia. 81 ott 
363 Bosco id. 26 lug. 
364 id id. 26 set. 
365 id id. | 1l ott. 
366 id. id. 31 ott. 
367 |Farinelli (a monte confl.)| (Civezzano (a valle) x 21 giu. 
368 id. id. 24 lug. 
369 id, id. 25 set. 
370 id id. 26 set 
371 id id. 11 ott. 
372 id id. 31 ott 
373 |S.Colombo(amonteconfl.) id. 21 giu. 
374 id. id. 24 lug. 
375 Nd. id. 25 set. 
376 id. id, - DI set. 
377 id. id. i 31 ott 
378 Arione Aldeno 23 mar. 
379 id id, 17 mag 
380 id. id. 6 lug. 
381 id. i id. 28 ago. 
382 | id. id. 10 ott. 
383 id. id. 19 ott. 
384 Sorgente Valle feb. 
385 Sorg., Relulza Isera Bordala 2! mar. 
i 386 id. id. 7 set. 
Sorg. Fiorini id. 22 mar. 
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Risultati delle misure di porta 


Il 


i 


422 


424 
425 
426 
| 427 
428 
429 
430 


BACINO 
e 


(segue) ADIGE 


Sorg. Fiorini 

Sorg. Font 

Sorg. Scione 

Rio Gresta 
id. 

Sorg. Foianoghe 
Scarico galleria 
id. 

id. 

id. 

Sorg. S, Lucia 

id, 

id, 

Romani 

id. 

id, 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id, 

Can. scarico galleria 
id. 
id. 
id. 


Sor. 


Sorg. Valsecca 
Sorg. Val Sorzo 
| Adige (residui) 
id, id, 
id, id, 
id, id, 
id, 
id. 
id. 
id, 


CORSO D'ACQUA 


id. 
Caprino Veronese 
id. 


Verona - S. Pancazio 


id. id. 
Boara Pisani 
id. 
id. 
id. 


ta eseguite durante l’anno, 


DATA 


7 set. 
23 gen. 
23 gen. 
23 feb. 
12 giu. 
23 feb. 
25 feb. 
28 giu. 
21 ago. 
18 die. 
23 feb. 
26 mar. 
15 mag. 
23 feb. 
Zò mar. 
15 mag. 
12 giu. 
31 lug. 
21 ago. 

3 ott. 

6 nov. 
18 die. 


23 gen. 


23 feb. 
26 mar. 


4 apr. 


15 mag. 


12 giu, 
31 giu. 
«| 21 ago. 
}| 28 ago. 
6 nov, 
18 die. 


26 mar. 
26 mar. 


3 giu. 
4 giu. 
4 giu. 
4 giu. 
26 mar. 
21 mag. 
6 ago. 
28 nov, 


Idrometro 


TRE 
Nine psp] p 


(*) - La misura è stata eseguita col metodo volumetrico ed è espressa in J/sec. 
(1) - Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte 


della sezione di misura. 


i _—____ 


0.002 
0.037 
0.061 
0.206 
0.713 
0.002 
0.130 
0,160 
0.210 


2,0* 
0,2* 
0,5* 
2.0* 
2,9 
0,8* 
0.4* 
3.0* 
2,8* 
2,9* 
2.0* 
1,5* 
0.659 
0,636 
0,893 
0.929 
1,04 
1,00 
1.14 
1.09 
1.00 
0,837 
0.965 
0.035 
0.019 
29.0 
62,3 
96.0 
133 
127 
126 
157 
173 


0,235 


» (1) 


.» (1) 


» (1) 
» (1) 


Sezione 


Abbreviazioni e segni 


Stazione freatimetrica a lettura diretta 


Stazione freatimetrica registratrice 


Dato incerto . w ‘ 
Dato interpolato . A a 
Dato mancante . è : x 
Pozzo asciutto . 4 ‘ à 


Sono stampati in grassetto ed in corsivo rispettivamente i valori 


D - FREATIMETRIA 


convenzionali 


ABC. 


massimi ed i valori minimi, 


TERMINOLOGIA 


Altezza freatimetrica (m): altezza del livello liquido del pozzo sul livello 


del mare. 


CONTENUTO DELLE TABELLE 


Le tabelle sono precedute dall'elenco e ca. 
ratteristiche delle freatimetriche che 
hanno funzionato nell’anno. 


stazioni 


TABELLA I, — Riporta i valori dei livelli 
freatici, riferiti al medio mare, rilevati nei giorni 
2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26 e 29 di ogni mese 
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(eccetto per il mese di febbraio in cui l'ultimo 
valore si riferisce al giorno 28), ed il valore 
medio corrispondente. 


TABELLA II. — Per ognuna delle stazioni 
considerate nella tabella I, riporta la quota del 
piano di campagna ove la stazione è situata ed 
i valori medi mensili ed annui dei livelli freatici. 


Elenco e caratteristiche delle stazioni freatimetriche. 


"= = ere e tttettete=—””»”orr-_-—-———c—=—r—_rP."mUmu_.z-<«-----=<o-T-NMRn _ o ’.îqtVWÀ<ÀkIVWW€AÀ1Àa A; gayr=—g]T]” = 


Anno 1957 
QUOTA SUL MEDIO MARE | 


BACINO. COBRDINATE sitio ua 
E del livello minimo 
STAZIONE osservato 
FRA TORRE 


E TAGLIAMENTO 


’ 


Campolongo i F | o°srE 45° 52" | 1930 | 16.18 14.81 23.1-36 asc. vari giorni | 11.96 
Ialmicco | F | 0°S54# E 45° 55 1930 29,05 22.75 29.1-36 13.26 20-X.49 17.34 
Ioannis Fr | 0° S4' E 45° 57 1930 17.59 15,95 2-VII-40 asce. varigiorni | 14.22 
Trivignano F | 0°53 E 45° 57° | 1930 | 4294 26.22 811.36 | use. vari giorni | 19.21 
Gonars (Stradalta) F 0° 48' E 45° 54° 1930 22.71 22.04 B-X.37 asc. vari giorni | 18.74 
Risano F | 0°48' E 45° 598' | 1926 | 5815 44.94 2-II1-36 asc.| varigiorni | 33.68 
Cuccana F 0° 4T E 45° 56 1930 36.92 28.61 2-I1I-36 19.82 29.X 49 23.21 
Mortegliane F | 0°43> E 45° 57" | 1930 | 3704 30.68 2-IT1-36 22.73] 14-VIII-49 | 26.10 
Carpeneto F | 0043 E 46° 00° | 1925 | 6699 55.66 2-1I1-36 41.68} 23-XI-49 | 4752 
Talmassons Fr | 0° 39 E 45° 56 | 1925 | 27.56 26.16 28-11-36 23.25 14-V44 2459 | 
Flambro (Stradalta) F 0° 39° E 45° 57° 1930 81.55 31.51 28-II-36 asc, vari giorni | 28.94 | 
Basagliapenta F | 0°3rE | 46° 00 | 1925| 6540 | 4729 2-IT1-36 asc. | varigiorni | 3980 
La Santissima (Bertiolo - 

Stradalta) F 0° 36' E 45° 57 1930 | 35,68 34.34 29.XII-33 29.14 23-IV.44 31.53 
Rivolto ‘ F | 0°34' E 45° 57 | 1925 | 3923 36.67 5-IT1-36 31.40 BVAd 34,37 
Codroipo Fr | 0° 32'E 4s° 58° 1930 40,12 39,03 14-II-51 35.09 T.V.33 3740 
Gorizzo F | 0° 30" E 45° 56" |1930 | 3423 32.85 16-XII-34 | 3036| 26-X-49 31.89 
San Vidotto F | 0° 29 E 45° 56" 1930 | 3655 35.79 17.11.51 asc. | varigiorni | 34,69 

" i 

FRA TAGLIAMENTO 

E PIAVE 
Micsino al Tagliamento F | 0° 29 E 45° sl | 1934 | 1758 14.88 | 23-1-36 1286 | 14-VII-45 | 13.58 
Posso Dipinto F | 0° 26 E 45° 59° |1938 | s701 53.77 20-II-51 asc. | varigiorni | 48,38 
Valiabizia [elietà F | 0°26' E 45° 58' 1938 47.63 47.03 8-II-51 asc. vari giorni | 43.38 
Villa Sant'Osvaldo F | 0° 26 E 46° o | 1933 | 6398 | 6144 17-VIAl asc. | varigiorni | 53.73 
| mini F |o*z4 E 46° 00° 1938 | 6193 | 5563 1r-via ase. | varigiorai | 5100 
Savorigiiino F; | 0°24E | 45°s4 |1947 | 2410 | 2286] 14x52 2234| 16X-49 | 2252] 
San Vito al Tagliamento F 0° 24' E 45° 55° 1931 3324 31.74 5-II-Si ast. vari giorni | 28.82 
Cori Fr | 0° 23° E 4s° st |i934 | 4L07 39.97 11-VII-S4 asc, vari giorni | 39.14 
Shesluvases F | 0°2V E | 45° 53 | 1934 | 19.71 18.71 | 14-VII-37 16.82 20-XII-35 | 17.56 
Cinto Caomaggiore F | 0° 20" E 45° 49° 1934 | 1213 11.09 26-II-47 7,53 | 23-VIII-50 | 9.56 
Villotta di Chions F 0° 18" E 4s° Ss 1931 16.27 15,33 29-11-36 ‘11.81 2X.44 13.68 | 
Azzano Decimo F | 0° 16 E 45° 59° | 1934 | 1461 | 1370 26-IT1-47 10.81 |  29-VIIS0 | 12.05 
- Pravisdomini F | 0°15' E 45° 4 [193 | 1133- | 1027 11-IX-55 6.93 17-X-31 9.19 
‘Torre F' | 0° 14 E 45° 58" |ilosa | 3063 29.43 29.VI-41 asc, | varigiorni | 28.18 
i Comina F |0° 12° E 4s° 59° 1938 | 5405 40.93 8-VII.4l asc. vari giorni | 36,76 | 


Elenco e caratteristiche delle stazioni freatimetriche. a Anno 1957 


ce. 


COORDINATE GEOGRAFICHE : UOTA SUL MEDIO MARE 
BACINO SEGLLNIRIE : Q 


E 


del livello massimo | del livello minimo 


Longitudine itudi di osservato 


STAZIONE (M.te Mario) 


| Media dell'anno 
normale 


(segue) FRA 

TAGLIAMENTO E PIAVE 

Corva F |o°12'E 45° 55° 1934 | 1965 18.65 8-XI-41 13.59 14-XI-46 | 16.66 
Pasiano F |o°M'E 45° sl | 1934 | 1414 12.51 17-11-54 6A4 14-IX-43 | 9.20 
Prata di Pordenone F | 0° 9 E 45° 54° | 1934 | 1508 14.66 14-II-51 asc. vari giorni | 12.11 
Motta di Livenza F | 0° 9" E 45° 47° | 1934 7.18 6.04 14-X1.41 153] B-x52 4.21 
Vigonovo | F 0g E 45° 59° 1938 ( 46,66 43.05 17-III-51 asc. vari giorni | 40.55 
Portobuffolè ‘FP |o° 6 E 45° 5 |1934 | 1064 9,38 20-XI-41 #39| 20.11149 | 597 
Bragnera r |oowE | 4550 {1947 | 1823 | 1648] 20148 10.67 | 23-VIII-S1 | 13.01 
Fratta di Oderzo F | 0° 4E 45° 47° | 1934 | 1055 9.32 17-XII-52 5.53 26-VIII.S0 | 7.73 
Oderzo F | 0° E 45° 47° | 924 | 1225 11.01 17-XI-41 8.94 23-X-50 9.B4 
Rustignè F | 0° E 45° 45° | 1926 | 10.86 9.69 5-I1-41 6.70 B-X.44 8,35 
Ponte di Piave F | 0° E 45° 47 | 1924 | 1149 10.47 23-V-47 5.9] 20.IX-44 7.85 
Fontanelle r|olvw 45° 50" 1934 | 1946 1946 | = 8-VII-55 16,42 29.VII-35 | 18.00 
Negrisia Fr|ol'w 45° 44° 1924 | 1205 11.92 20-I1-41 9.00 11-IX-49 | 10.36 
Orsago (n. 6) F_|oo n w |45° 56 |1949 | 4403 42.92 26-I1-51 40.22 29.I11.49 | 41.02 
Ormelle E oo rw 45° 47° 1924 18.62 17.31 23-V-47 15.76 14-VIII.52 | 16.08 
Roncadelle Fr | n° 2w 45° 45° | 1924 | 1859 17.96 20.1X.30 15.93 29.1X.39 | 1683 
rv al F_|osWw 45° 48° 1941 | 29.04 28,03 23.V.47 asc. vari giorni | 25,68 
San Fior (Cà Paoletti) Fr | 0° 5'W 45° 55"  |1950 | 4881 47.10 13-II-51 4345 11-XI.50 | 45.45 
Cimadolmo F [o sw 45° 4 [1924 | 30.38 20.12 | 21-VIL.S7 22.68 5-VI44 | 27.70 
Terzo di Piave F |ooew 45° 40° |1924 | 39.25 35.75 26.1.36 aso, vari giorni | 31.80 
Mareno ili Piave lu dd 45° 51" 1934 36.15 35.36 29.1-36 nst. vari giorni | 32.49 
FRA PIAVE E BRENTA 

Cavallino (Ca Pasquali) 0° 2 E 45° 28° 1946 1.73 1.03 28-XI.49 — 0.18 23-IX-52 0.44 
San Biagio di Callalta F 0° 3 W 45° 4l° 1941 11.48 10.47 2.II-51 6.46 29-VII-49 | 9.22 
Venezia (Lido) Fr |0 5 W 45° 25° |1950 6.37 1.32 17.III-5] 0.66 26.X.50 0,93 
Pero Fr {0°6&GW 45° 42" | 1925 18.55 16,56 . 8-II-S1 asc. | varigiorni | 15.77 
Maserada vr o a W 45° 45° 1924 29.11 29,04 29.V.34 RsC. vari giorni | 27.04 
vettore Fr | 0° 9 W' |45° 44° 1924 | 30.23 27.56 20-IX-37 22.58 2.IV.44 | 25.84 
Loana F |o10 w 45° 46° 1924 | 46.27 35.03 29-IX-37 asc. | varigiorni | 31.30 
| Lancenigo F 0° ll W 4GS° 43° 1925 25.00 24.91 14-IV-40 asc. vari giorni | 22.44 
| Spresiano F |o11vw |45° 47 1924 |5483 - | 38.77 26-II.51 asce. | varigiorni | 33.46 
| Mogliano Veneto F |o0°13 w |45° 34  |1934 BAT 712 2.VIII-37 asc. vari giorni | 5.31 


Elenco e caratteristiche delle stazioni freatimetriche, 


QUOTA SUL MEDIO MARE 


BACINO . a 
E Ss sta ssa del livello massimo | del livello minimo 
STAZIONE osservato 
{segue) FRA 


PIAVE E BRENTA 


Chirignago (Via Catene) 


Paderno 

Castagnole 

Musano (Ca' Rossa) 

Scorzè 

Istrana 

Vedelago 

Barcon {Fanzolo) 

Castelfranco Veneto 

Villarazzo 

Castello di Godego 

Le Motte (Godego) 

Villarappa 

Villa del Conte 

Abbazia Pisani 

Marsango 

Sant'Anna Morosina 
(Segheria) 

Campo San Martino 

Paviola 

San Giorgio in Bosco 

Bolzonella 

Cittadella 

Rosà {Borgo Tocchi) 

Stroppari 

Cartigliano 


FRA BRENTA E ADIGE 


Casa Bastianello Giovanni 


(Bassanello ) 


Casa Noventa Pietro 
‘(Bassanello) 


Casa Varotto Guglielmo 


(Bassanello) 

Casa Faggin Fortunato 
(Bassanello) 

Casa Mingardo Angelo 
(Bassanello) 

Cass Magro Pasquale 
(Bassanello ) 


Nom “i «i 3 i sy 


a e o: 


0° 15° W 
0° 15° W 
0° le W 
0° 20° W 
0° 21' W 
0° 2l' W 
0° 26° W 
0° 27° W 
0° 32° W 
0° 33° W 
0° 34 W 
0° 35° W 


0° 35° W 


0° 36 W 
0° 36' W 
0° 37 W 
0° 37" W 
0° 38" W 
0° 38 W 
0° 39° W 
0° 39" W 
0° 40° W 
0° 4l' W 
0° 43° W 
0° 46" W 


0° 35° W 
0° 35° W 
0° 35° W 
0° 35° W 
0° 36 W 
0° 36° W 


4s° 28° 
45° 45° 
45° 40° 
45° 43° 
45° 34 
45° 4l' 


45° 4l' 


45° 43° 
45° 40° 
45° 41° 
45° 42° 
45° 40° 
45° 33° 
45° 35° 
45° 37° 
45° 33° 
45° 36 
45° 33" 
45° 34' 
45° 36 
45° 37° 
45° 39' 
45° 44° 
45° dl 
45° 43° 


45° 23 


45° 23° 


45° 23° 


45° 23° 


45° 23° 


45° 23° 


1934 


1934 
1940 


1932 
1926 


1933 


1933 


75.99 


10.05 


10.27 


10.51 


11.27 


11,03 


| MOT 


2.V.41 
28-II-51 
5-III-36 
11.II-51 
2-1-56 
23-II-51 
2-11-36 
14-II-36 
26-IV.36 
29.TX.57 
14.III-36 
2-X-56 
26-X-53 
5-III-42 
23-X-35 
29.XII-35 


2-II-51 
17-JI-41 
17-I1-41 
26-X1.49 
23-I-36 
14-I11-36 
21.36 
29.VII-37 
8-X-37 


29.IV.41 
11-XI.51 
17.-VI-40 


14-XI-.51 
14-IX-55 


14-XI.51 


5.05 


Sd 


6.13 


4.25 


6.66 


6.04 


14-VIII-54 


vari giorni 
vari giorni 
vari giortii 


v-ri giorni 


20-VA4 
.17.V.38 
23-V 44 
2-V.57 
17-III-56 
5-V.55 
29.VIII-36 
5-IV.48 


vari giorni 


23-IX.43 
vari giorni 
5.IV.35 
26-1X.43 
2.IX.44 
23-VA4 
vari giorni 
vati giorni 
I4IVA4 
25-I1-44 


8-1X.33 
26-VIII-33 
2-1X-33 


2-VIII-33 
29-VII-42 


26-VII-43 


| 8.33 


BAT 


8.96 


9,23 


969 


: 934 


Anno 1957 


QUOTA SUL MEDIO MARE 


| 


BACINO tc È "a 
E del livello massimo | del livello minimo | g È 
STAZIONE osservato — omervato 2-0 
an data m data za 
. (segue) 
FRA BRENTA E ADIGE 
Piazzola sul Brenta F |osnw 45° 32 |1934 | 28.39 26.49 23.1.36 23.44 23-IX.46 [2477 
Camisano (Via Boschi) F D° 42° W 45° 31' 1934 27,97 26.79 26-11-47 24.49 2-VITI-45 25.80 
Grantorto F |ovsnw |4s30 |19% | 3636 | 3517 14-X1-56 39.66 29.142 |3404 
Grossa F_|ocsww |45°3> |1932 | son | 2995 26-1X.43 28,62 2.V.55  |2913 
| Camazzole F 0° 45° W 45° 39 1932 55.43 55.01 5-XI.56 asc. vari giorni {53.96 
Gazzo F 0° 46° W 45° 35° 1935 35.74 35.29 17.VIII-36 33.13 17-VI.56 34.11 
Calonega F 0° 46 W 45° 36 1935 39,81 39,39 8-VIII-47 38.03 14-VIII-43 | 38,55 
Rampazso Flocsew lasso |1934 | 2797 | 240] 7x7 | 2623]  261v-48 |26,60 
| Crosara di Nove P_|orarw | astar |usse | 7945 | 7285] inviso | oso6f anms6 | » 
Pozzoleone Fr | o°4r w | 45° 390 |i1926 | ss.s0 | 5399 5.II-41 51.57 s.IV44  |53,00 
Sconzzolo F 0° AT W 45° 42° 1956 76.08 70,79 17.VI.56 64.30 23-III-56 LI 
Colombara r|locarw | 4530 |1994 | 3214 | 3294 20-X-52 31.89 | 14-vins4 |3213 
Grantortino F 0° 47° W 45° 33° 1932 32.49 30.97 17.I1-41 29.25 23.X.45 30.08 
Schiavon E |ov4nw | ass |1926 | 7351 | 7108 23-I.36 asc. | varigiorni |6713 
Bressanvido F |o0°4 w 45° 39°  |1926 | 5687 55.10 26-I11.28 | 5291 | BIV.44 |5414 
Quinto Virentino F |oca4s wo | 4538 |1935 | 3614 | 359 29.1-37 34.42 2.VIII45 |3517 
Casa Schiavo | F 0° 40 W 45° 42° 1956 T2.45 69.24 14-VII-56 63.55 25-III.56 . 1] 
Bolzano Vicentino F 0° 49° W 45° 37 1932 44.19 43,01 23-XIT-38 41.59 14-X.49 41.93 
Maragnole F |o° sl W 45° 41° 1956 | 77.08 70,39 17.V-56 63.57 23.111-56 » 
Sandrigo KF 0° 5l'W 45° 40" 1927 67.29 65.11 23-II-51 sii vari giorni |61.36 
Monticello Conte Otto F |oosv w |as35 [1927 | 4064 | 4058 17-11-57 37.38 | 23x47 |3006 
Dato F |o°ss w 45° 38° |1926 | 5987 58.66 2.XI-28 49,74 29.VIIIL43 |55.51 
Rota di Caldiero F 1° 18' W 45° 25° 1926 40.18 37.12 5-IV-28 ast. vari giorni {| 35.85 
Vago F |1°19w |a45°25 |1926 | 47198 | 4460 2-IV37 37.63 B:IV-44- |4091 
Serenella F 1° 24 W 45° 25" 1926 4547 40.86 27-.VIII-34 38,49 26-VIII-38 | 39.85 
| Spezzapietra F_|zea wo [45° 24  lisz6 | 40.76 40,07 23.VI-38 37,93 8-X.29 38.59 
IN DESTRA ADIGE 
Raldon F|1° 24 W |4s*2i" [1926 |3696 | 3544 | ‘17-1X.39 32.35 | 26-v44 |3390 
San Fermo F |it26 wo |ase2e lioz6 |asas | 4037 | 2ovusa | sr40|  nevaa (sam 
Toreolo di Tomba F|[1°2ew [45025 fisse [szo7 |som| 141x-s1 45.55 | asavoo: |arsa 
Dossobuono F |Iarw 45° 23° |1926 | 6543 54.02 26-IX..36 46.30 | = 20.IVA45 |49280-| 
San Massimo (Cà d'Albera), |F |1° 33 w  |4st am [1054 [9628 | 5523 20.X-55 48.73 29.IV.56 |5226 
Povegliano F |1°30w |4s20 |isso [azz | a2a7 20-VIII-34 | ase | varigiorni |42.00 


IALMICCO 


Tabella I. — Osservazioni freatimetriche in determinati giorni del mese Anno 1957 


17.10|18.78|18.50|18.90/17.52|17,94 19.00! 


17,45|17,88/18.70 
17.38|17.83|18.48 


17.67|17.08]16.78|16.50 
17.51/17.02|17.38|16.59 
17.60/16.93/17.46]17.13 


i 11 [18.63 
14 (18.56/17.00/18.62/19.16|18.82 
17 [18,39,17.24|18.46|19,62]18.64 


13.70/14.30/13,78|14.41|13.91/13.44|14,03'13,99|13.47 n 11|13.42,13.55 
13.62/14.30/13.72/14,34/13,84/13.71|14,17 13.91|13.40/13,05|13.36'13,52 
1624 24/13.78|13.96|14.17 13.63(13. 35°12.97(13,29113.46 


GONARS (Stradalta) 
(22.71 m s. m.) | 


81.14/30.04 30.540.690. 0929,34" 29. 09 
30.46|30,09|30,64 30.64'29,99/29.24 29.04 


| 18, .98/17.83 17.801 8132.99/31.69/91.59 pet 19 | 
119.10/18.68|1, ‘52118.36/18.40|18. 22818. ‘04118.05|18. 10'18.01/17.84/17.78 (31.14|30.34|29.99|30,69'30.57|29.89/29.19/28.99 
| 19,05! :52|18:39/18.42/18.25/18,02 16.03/18.08 17.99/17.82/17.77| 14 [32.79/31,54}31.56/30.83,31.09/30.29 30.49/29.84|29.19 28,94 


30.44)29.79 29.39 28.92 

: 29,29 28,99 
30.74, 30.64 29.64 29.29/29,09 
30, 14 30.57|29.59/29. 29,29, 11 


DO.TE '30, 4929,49/29,19,29,14 


' 18.96|18.66|18,49|18.38|18.41|18.23/18.01:18.05 18.07|17,97 17.83|17.74 
18.83/18,65/18.50/18.41/18.42 ET 18.21 


23 32,39] 31. 1431. 129 31 19 130, 189 30, 04|29,92 
:30.79:29,94(29.99 


Aida tinge 18.48,18.40|18.42|18,19:18,06/18,08/18,06]17,92'17.82'18.19 
18, «72/18.62 18.46|18,39|18.37|19. 16|18. 04'18.09|18,05117.90'17,81|18.16 
| 18.71;18.64|18,41|18,38|18.40|18.13:18.03/18.11/18,04117, 8817, 8#0/18.13 


E 


| 


2 {26.87-26.28 26.50/26.01‘26.02 26.83 25.56 26.81/26 -B4 26.61/25.28 25,38 
3526. 81/26. 26/26,45 26,00-26,01|26.68 25.45 25. -77(25.83 25,4825,30 25.35 
8 |26.76' 26: 25/26.40/25,99 


È 93, A 
31,97/21. 91|21. 14/21.07 
la2.07'22,00191. 432107 20,97 


26. 13186 .69|25.33 25.70 Kok 76,25.46 25.32 25.34 


25.72/25. 42'25.31 


» n n 
» n » 
» “” n 
» » » |22.06 11 2671/26. 28,26.34|25.97|26.12/26.30|25. 18/25. Sa, 125,32 
” n LU) ' 14 26.65 26,29 26.28 25.96, 26.18,26,11|25, +28 25.56, 25, 69,25. 39.25, 28/25.96 
| i ”» DÌ » 191,97 22.17;21.32/21.07|20.87| 17 26.58.26. 32)26.22)25.98: 2628/25 94125. 40/25.48 25.66.25. 37'25.31/25.39 
22.70)22,54/22,09/22.41] » n » |21.95 22.15/21,28:21.07/20.97] 20 26.50 26.87 26.18|25, 99;26.40 25.81/25, .50 25.51 25.62)25,34 25. 33,25. «di 
22.65/22.55)22,10|22,42] » "n » 21.97°22. 11|21. -22,21.02 20.97] 23 |; 6.44 26.41|26,12/25, -99 26,55 25.74/25 +63;25.59,25.59 25. 33 25.35/25, .S1 
|'22.60/22. +56)22,1 1122,40 » » » (21,94 22,09;21,20,21.02/21.07| 26 |26. 37/26. 47j26.08/26,00.26.66/25,86 25. :11,86.63 15,56 25,31|25.36,25,56 
M n i) 


22.52|22.67/22.12:22.40 29 126,31/26.63|26.04/26.01 B0.T9.25.61/26.78 B6.81/25.53/25.30 26.37 PeeEI 


22,80/22.54]22,24/22.46/ » n n [22.01 cibi ga 21.05/20.98|Medi |26.60,26.35 26.26/25.99/26,31/26.16 solaio it 25,32/2548] 


Tebella I. — Osservazioni freatimetriche in determinati giorni del mese . 


| di CARPENETO î 
| (F) | (66.99 m o. m.)| S| (Fr 


45,24/44.86/44.05|44,36|44,87|44,55|43.88}43,81 
45.24/44.03/44,04]44.45/44,95|44.48|43,84/43,82 


47.13|46,18]45,76|45,26 
47.04/46.07|45,71[45,25 


46,84|46,01|45.59 sad 


45.19|44,37|44.03|44,62/44,81|44.32/43,76]43.88 


28,93|28.76/28.67|28.60|28.50 28,18,28.27/28,43/28,48/28.54'28.6 

29.13]28.91 med 28.01/28.47/28,15|28,28 28,42/28.50 28.55/28.67 
29.10|28,99/28.74'28.65|/28.60|28,44/28.11/28,31|28.42;28,50|28,57|28.71 
29,08|28,87/28.73|28.64/20.59/28,40 siga citta 28,44128.49/28.56/28.75 


| 29,06|28.85/28,72]28.64/28.58 Sas sdr0 sans 28,45 


29.15 


11 39.10 37.98 37,90 37. 25 37.55 37.10!36,55/37, 6097. «70 8710 36,60/37,50 
14 [39, 00|37. 88)37.80|37,15|37.55/36, 95/36, 65137.60 


20 38, 80 37. 80|37 60 37.25 31.55 sb. 180136, 90 37.60 37.50 36, 90 37. 00 87.12 
23 [38,70|37.90|37,50/37.25/37.55|36,80/37.00|37.55/37.45|36.80/37.10 105802, 


LA SANTISSIMA (Bertiolo - Saeiiei — 


35.68 m s. m.) 


b 34.22 
31.27|30.98|30,81|30.75/30.71|30,58)30.33|30.45‘30.59|30,64]30.67/30.83] 5 34.71 34, 44/34. 19 33.98 22.91 83. n 33.41 33.55 33, 19l33.83 33.80/33 193! 
30, 43139, 60|30,65|30.70‘30,87] 8/34.68/34.40/34.17/33.91|33.89133.71|33.40|33.58/33.7 pass 33.86|33. 961 
30. ‘s0l30, 59|30.64|30,72/30.92) 11 134.65/34.37/34.13}33.94/33.86.33.68/33,39/33.61|33,80'33.81/33,86/34.05! | 
31.14 30, 92 30, +92|30,75 30, 70 30. 48 30, 33)30,53/30.62|30,61|30,72/30.96 3462/34. sso. 33.86 33,84/33, 65]33.38/33.64 38.82/33.80:33.87 34.04! 


.32/30.86/50. 61/30. À 34.33/34,08/33,93 2002/106088 33,37 33. RI RDAI 3319 n 87/34 0. 


CODROIPO 
(Fr) (40,12 m s, m.) 


G| F| M|j A| M|G|/L| A{[ S| O0|N|D 


37.73/37.43/37.09/38.96/36.72|36.63/36.52/36,57/36.7120.63|36.49]36.51 
37:71|37.32/37.02/36.84|36,73/38.84/36.51|36.57/36.71 136.62|36.46/36.51 
87.70|37.26|36.98/36.81|38.76|36.63/36.46'36,57|36.70/36.61|36.48|36.51 
37,69|37.22/39.97/36.82|36.73]36.61136.53/36,56/36.70136.60|36.50|36.50 
37,67|37.18|36.97|36.83|36.70|36.57|36.52}36.56136.69!36,59|36,48/36.51 
37.65|37.14|36.93|36.80|36.68|36.59|36.52|36.55|36.68/36,58136.48136,51 
37.62137.17|36.91|36.74|36.65|36.57|36.52|36.61136.67/36,56/36.49/36.72 
37.58/37.17/36.87|36.75/36.68136.55/36.53|36.62/36.67|36.54136.49|36.97 
37.55/37.13/36.B7|36.7.3|36.671/36,55|36,55/36,67|36,65|36,53:28.681/37.06 
| 37.53/37.11|36.84/36,73/36,66/36.54/36.67/38.71|36.65|36.52/20.81 


11 31.87 31. 62 31.68 31.79 3l. n 31.64 31. .67 DeEcne 31. nl 


14 |31.85|31.62|31.66/81.81|31.68]31.63]31.67(31.84 31,77|31.67 
31.82/31.63|31,66\31.81|31.68|31.63\31.67/3I. ni 76|31.63 


20 j31.81]31.73|31,66131.77|31.68/31.63|31,72|/31.82)31.76|81,61|32.01|32.02| 
8| 


DER 77 
31,92!31,96 


|37.64|37,21|36,94!36.79|36,70|36.59|36.52/36,60/36.68/36,58)30,49|36.6%Medie (31,83|31.69|31.68/31.75/31.69|31.65|31.73 radi [sani ‘dii ‘iii ai 


— ll € __— 


Tabella I, — Osservazioni freatimetriche in determinati giorni del mese Anno 1957 


MORSANO AL TAGLIAMENTO 
(17.58 m s. m.) 


2 [13.95|14.00,/14.41|}4,18)14,2614.06/13,92/13.04/13,83'15.8313.93/13.84 
5 [13,93]14.03:14,35/14,32/14.23|14.08/13, +90;13.85 13.81|13.82|13.95|13.89 
8 |13.89 14.06/14.34]14.45|14.20/14.10|13.94:13.82|13.78|13.80|13.97[13.90 
lu 13.96/14.11/14.23|14.52/14.09/14.05 13.98/13.78 13.79|13.81|14.00|13.95 
14 [13.95 14.18'14,22 1491412 14.01/14.01|13,79|13.80|13.83/13.98|13.97 
17 [13.94 14.30;14.20 14.78/14.09 13.99/14.06]13.77|13.75/13.84/13.96|13.98 
20'|13.93 14.36,14.13|14,58)14,08:13,98/14,13/13.82/13.78/13.82/13.94/13.99 
23 13.94;14.42 14,08 14. 38/14.07 13.95|14,0813.79|13.79/13.85!13.91|14,00 

14.06|14,25:14.08|13.97/14.03113.84/13.75|13.89/13.88/14.01 


26 [13.95 14-48, 
29 113. 98! 14.44 /14.03|14.23/14.04|13.99,14,00i13.88|13.75|19.91|13.87|14.09 


| 34.96|34.74 
34.92|34.76 


34.76/34.72 34.66/34 ‘66/34.63/34.93/34.76/24.64/34.86 ‘35.02 
34.74/34.74|34.63134,68|34.65|34.85/34.75|34.62/34.8/35.05 
9:44.72! sl 34.61]34.70/34.67 Sana ri 

Pri 34,60/3 


VALVASONE DELIZIA 
(47.63 m s. m.)} 


46,40 
46,36544,79/44.74/44.77145.10/44,29'45.28 


A0'44.94 44.80/44.77|45.11 44. 33,45.37]46.63|46.14 45.19 44. sapri E 
16. n 


|46.25/44.67|44.75144,86144.99|44.26/45.01 46.65 dun 


45.04/44,88°44,22 44.94 sE 59 45. 75|44.85/47. 48/46.99 


46,12/44. 56, 44.74 . 42 38/42. 43 
45,97|44.46 mumr 44. 1844. 17 ‘45.17 le -35,45, 63|44,71/48, ner 03 asc. 423 33 42.51/42. sita preigohi 
145,79|44,35 "44.67 45.44|44. mtc ni 37,46: +54 |44,56148.81/49.62 asc. (42.43 2.48 42.38 42.46 

45.63/46,36,45,47/44.42/48.23 48.8 rsc. |42.45|42.42 al 


l15.86 46. 2066 40|44.30(48,04'49.83 .| asc, 142.46(42,39 Praga pia 
nsc. (42.47|42.36 42.46 


| 


22.50 vci 47122.47/22.62|22.53/22.49 B2.60|22.48122,47|22.50|22.50/22,52 


Trmomerzoee n. ze tenza 


SBROIAVACCA 


(19.71 mam.) 


-0B:39.8 
39,01|38.51 38, 31° 38.20 h É 
| 392 38.44/38, 30. 38,2038.42|38.13/38,26 38.92:38. 71|38.37|39,58/38.98 17.41/17.36[17.27|17.42}17.30|17.32)17.27/17.36]17.36/17. nin .B1 17.32 
38,92/38, +33/38,27. .27:38,40|38.49/39,15|38.25/38. 93 38.67 38.34|38,77|38,93 17.38/17.31|17.27|18.00}17,29|]17.31)17.42|17.32)17.36 17.34 17.49, 17.41 


138 ,83,38.36, 38.20 38 .BD 13 B-04138. .10 38.34.58. 79 (98.65 
19; 86 ,89/38.57:38, 09|38.27)38.73 138. 


39.71:38.41 38.20j38.49 36.88 :38.08)38,34/38.72|38 


17.36 17.48 17.27 17,22 17.28 17.32 17.36 17.2 17.34 11.33! 17,35| 17.41| 


38. sana 38.20/38, 46 dr 06|38.55 38,7 38. 154 38.09 39, 15139,38 
38.62/38.36|38.20|38.42 38,38" 38.17/3: î: 


[30.021 38,42|38,2 Rai i na 38.34/38,76|38.64/38.30|38,87|39.36 Molte 17.45/17.39/17.27|17.92|17.33/17.31|17.37/17.34|17.35(17.34)17.39/17.34 
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Tabella I. — Osservazioni freatimetriche in determinati giorni del mese | Anno 1957 


I mminmumun_©_—_=_u_u_Ò_ 


CINTO CAOMAGGIORE | E VILLOTTA DI CHIONS 
(F) . (12.13 m sa, m.) Ei {F) (16.27 m a. m.) 


6ilclrimlajimgciL|a|s|o|n{n 


i 11|13.n 14-41(13.7 14.31/13.91/13.91|13.46|13.46|13.46|18.61}13.81|13.71 


Il 
| 
8|13.71 14.31013.91 14.11 14.81|14.11|13.51|13.51/13.36/13.56/13,66 d 
14 |13,61|14.51!13.64 14.26 13.81|13.81|13.56|13.41 13.81!13.51|13,76/14.66 


ai 17|13.56/14.81 
20 {13.61|16.21 
o 23 |13.61/1@01 


13.61 14.11;14.11 13.76|13,71|13.36/13.36/13.81 
13.56|14.16 13.91|13.71|19.66|13.51|13,26/13.56/13.51|14.36 
13.é6|14.11/14.01|13.61|13.81|13.55|13.21|13.46113.86|14.51 
26 |13.88/13.71/13.61|13,86/14.06|13.51|13.91/13.41|13.31|13.41|13,76|14.56| 
29 [19.91|13.71|13.56/13.81/13.86 13.61|14.01|13.31|13.41|13.36]13.81|14.71 


AZZANO DECIMO 
(14.61 m s. m.) 
12.48|12.13112,59/12,19 12.25/11.98 11.61/11.61 11.40'11.29/11,32|11,59 
12.43/12,12/12.48'12.15112.28;12.03/11.56.11.56/11,36/11.29/11.41/11.60 
11.59 11| 9,54 
12.39/12.26|12.37|18.06/12,14|11.92|11.58/11.48/11.35|11.25|11.76|12.10] 14| 9.52] 9.64 
12.08|11.87/11.59/11.46|11.33|11.25|11.73/12.26| 17| 9.47 
12.29/12.98/12.31(12,51/12.02/11.80|11.28/11.47|11.3212.25|11,70/12.22 
12.26/1.00/12,26/12.45|12.05|11.79|11.74 11.43/21.31|11.31|11.69/12.2 
; 8.58) 8,37 
8.43) 9.30 
un paroli 


| 
(54,05 m s, m.) 


36,99|35.60 36.88) 


. 185.00 35,64/35.79/35.05 34.95/35.37 
_|35,07|35.68'35.75)34.03/34.99'35.43 


27,98,28.09 27,97 27.75,27.81 
, 27,99 28.19, | 
28.00 28.11,27,92,27.73, 


17,35 17.55/17,95 17.38,17.28,17.05 16,75 abi hit riso oi lil 
17,55 17.50 11.85|17.37/17.1517.05;16.45 17.2516,12,15,28 pi pe 
ipa Fidi n Ln fn ia lin 15.10/15.55!16.35 
17.75;17.55 17.70|18.08 17.10,17.66,16.35 16,85 16.00)15.01!15,90]16,35 
17,80 17.65 udine isti 7.00}17.45,16,25/16,75 15.9515.07116.35/17.08 
17.80/17.85]17.65,17.95 16,95;17.85 16,65,10.75 15.85,15.04 16:55,17.96 
17.75 sr i 17.75 16.95:17.25:16.75, 16,55 15.75115.11(18.80/17.65 
17.70 19.10/17,45 17.65 16.95}17.10{17.25!16.25 15.65|15,20,18.80°17.55 
17.70|18.16,17,45:17.60]16,90 ri ridi 16,35)15.$5|15.18|18.00:17.65 


17.65 18.05/17.4 17.60 16.90 16.85 17.85) 16.10 15.55|15.24 16.551] 7.75 


11.81) 9.19'/11.34] B.78° B.86 


8.12) 7.61| 8,22) 8.62]] 
11‘33| 9.07/10.96/10.08! 8,49 


B.05) 7.66] 9.79, 8,58 
8.09 7.62/10,82) 9.54 
7.88 7.75,10,44 11.28 | 
T.91| 7.79,10.18 11.21 


9.87/11.91 9.67|10.57] 8.35).7. 
9.64 11.79| 9.16/11,.24| 8.27 


17.67 17.8 cia Pi 17.04117.20 Gib as 15.86/15.16|16.14/17.22|Medie10.57|10.53/10,41|10.29| 8.56] 8.21| 8.13| 8.32) 8.03 7.80] 9,33) 9,94 


Tabella I. — Osservazioni freatimetriche in determinati giorni del mese | Anno 1957 


PORTOBUFFOLE' 
{10.64 m s. i 


40.12|39,77/39.49/39,29/39.21|39.36/39,52/40.01|40.13|39.71|39.14/39.50f 5 
40.10|39.74/39,48|39.28/39.26/39.37|39.54/40,02/40.11|39.63/39.13/39.57 
{|40.08]39.71/39.46|39.27/39,28/39.37/39.59/40.03/40,08/39.55/39,12/39.70 
40,06/39,66139,43|39,26/39,20]39.38,39,66/40,06'40.06:39,47/39.09]39.86 
40,01/39.61|39.41}39.24!39,30/39.39)39.72/40.08 40.02!39.39/39.26 39,97 
39,96/39,59/39,39/39,23|39,81/39.40 = 39,97/39,33|39,30/40.06 


39.93/39.57/39,37|39.21|39.32139.41|39,84 
39,89 ,39.55|39,34139,19/39,34/39.42/39.90 
39.86 39,54|39,32|39,18/30,36|39.48/30.96 


40,12|39,93/39,29|39.34/40.13 
0.14|39.89]39,25/39.36/40,20 
40.16|239.06/39,21|39.30) 


FRATTA DI ODERZO 
(10,55 m sa. m.) 


9.83/ 9.97| 9.92|10.08) 9.92 


Tabella I, — Osservazioni freatimetriche in determinati giorni del mese 


PONTE DI PIAVE 
(F) _ (109 ma m.) 


10.45/10,27|10,67/10.22/10, ;37110,37|10.87|10.30|10.12}10.12/10.14|10.37 
110,80/10. 2610,50,10.22/10.41/10.50/10.31 
"104810, 2610. 46 


110. 21/10.44,10. ii .24 


‘10.44|70. .26/10,40 10,63|10.38/10,67|10,20 10.11|10.06/10.05/10.88/10.29 
10.37Î10.49;10.34 
l 10,35/10.71/10.31 
È 10.31/10,84'10.29 
10,31}10. sI102810 
110.29/10.59 


[resse pasa posta esse tenses iaia 


ORMELLE 
(18.62 m s. m.) 


CHEDCGOELDOLE 


+15|41.03|40.80/41.1 #40, nil: 
41,13/41.02|40.76 40.87;41 46 
41.14/41.10|41,01/40.71/40,82/41.11 
41.04|41.21(|41.05 


140.69/40,73/40,95 


40,55 40.53 
£0.5-4|40,54 


40.74|40.71|40.78/40.90|41,05 
4O.TA BETA ATI 40.86 
40.72 40.72/40.79 40.84 


10.71|10. +29,10,47 10.21/10. +09/10, .02|10,03|10.72/10.89 
10.58/10,25/10.45/10.22/10.08,10.01/10,04/10.54/10.70 


16.77|16.77|16,77|16.77|16.76 16. 78 
16.77|16.77|16.76|16.77|16.77|16.78 


16.77 16.76 16.75 16.75 16.76|16.15 
16.77)16.76|16.76/16.75|18.77|16.75 


16.75|16,77|16.77|16.76 16, 76 16. ine. .TT 16.76 16,78 16. Ta 16. 15|16.75 
9 {16.75|16.77|16.77|16.76|16.77|16.77:16.78|16.75|16.76|16.75|16.75|16.74 


SAN POLO DI PIAVE (Cà Vico SAN FIOR (Cà Paoletti) n 


mam.) 8.81 m a, m.) 


2 146.15|44.71|46.07)44.76/45.64146,09|45.56'45. 77,65. 67/46.47|44.80 44,93 
5 {45.11/44.62]45,04/45.03145,78|45.85|45, ‘58/65. 17/45. -71|45.40/44,78 44.98 
8 {45.03|44.61/45.00145.03|45.86/45,86|45 .62;45. B1/45.68|45.34 

11 |45.03|44.56|44,93/45,11/45.85/45.44|45. 82/4501! ‘81/45, T6|45.24/4641 44.83 


14 144,97|44.54|44.37/45.42 45.79/45,41|45, i 45. go! 66. B2}45.18,45. 36) 46.52 


26.95(27.31(27.4 
27.09/27,29 
27.19|27.31)27.34/26,84/25.77|25.16|26,39 


27.25 ADERST, .25126,77|25,67(25.35|26.60 


25.87/25.45 25.59 25.94 26,35 
Sansa 26.63'25.30/26.42 
1 


25.81]25.31'25.60'25. .28;26.51 
|125,90;25.24 ‘25.56/25.49 26.58 


26 |44.83/45,11|44.65146.68 45.86|45.44/45,79. jtd: 81|45.59144.96145,09/45,33 
29 144.79|45.09/44.58145,55 45. 84|45.50145.96/45.78|45. 49/44.87]45.05|45,29 


'25,77\25,1925,54,25.57, ‘26, 63/27. 30|27,34,27.16/26.69/25.55125.53:26.64 4,97|44.68|44,29145.53 45.78|45.39/48 88145. .B6 '45, 1745, ai isp 45.36 

25, asfos 22/25.52/25, 12/26. +66, 27. .34127,37|27.11|26.59)25.44|/25.72|26.68 20], 14.94/44.05/44.40'45.55 45.78‘45.40 45. 8644, gal4s. 61|45.04:45,24/45,30 

25, -69;25.31 25.49/25,93 2669 27,37/27,48/27.01/26,57/25.37|25.88/26.78 23 |44.88/46.12/44.68/48,56 46.92145,42/45, 83/45. 84/45.65]45.02)45,16/45.37 
i 


25.65'25.41|25,47/20. 09.26, 67:27.40|27.49|26.99/26.35/25.31/26.06/26.86 
89, 68 BE.E2|25.41|20.17 26.74 27.43/27.50/27.00|26,25]25,28]20.19)28.80 


195,77 25,35|25,53 sita ni Mai risacca 26.68/25.64/25,52/26,57|Modla| 44.97 nani RIE pioli line 45.67(45.16|45.13/45.18 
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Tabella I. — Osservazioni freatimetriche in determinati giorni del mese Anno 1957 
: TEZZE DI PIAVE 


I 
oe SS LICEI II 


28.24/27.03)27.86|27.13]28,36\28,69/28.73 28.69/28,37 27.05/26.45|28.30] © 
27.10/26.90/27.76|27.09|28.52/28.89/23,64/28.60,28,29/26.97/28.36/28.24) 8/30 49 29.76/30. 19 30.24/32. 24 33, 109 33.79 33.09 32. 1 30.69/29.39 31.74 


ERO I I sò aaa] 


CAVALLINO (Cà diga 


1.73 ma. mi.) 


31.77|31.05/31,41|31.38|33.26/33.87|34.43/34,56|33,78/32.00{30,76|32.62 
31.74|30.92]31.45131,45|33.32/33.98]34.47|34.50 33.66/31 .83/30.99]32.68 


SAN BIAGIO DI CALLALTA 
Ce m s. m.} 


{29.17 m a. 


23 |26.41/25.81|26.46/27.06/27.21|27.61|27.73]27.36/26.41/25.66 26.91/27.38 | 
26 |26.33:26.31]26.41/27.11|27.16 


15.76|15.79|15.75|15.82|15.75|15.77/15:76|15,74/15.71[15.72|15.90[15.85/aogte |: 6.38/25.79/26.45|26.81|27.24/21.56/27.72|27.55 26.90}25,88/26.55|27.18 


— Osservazioni freatimetriche in determinati giorni del mese Anno 1957 
SALTORE 0 


o \ | 
S| (627ma m)| 
SielrlmlalmiciLla|s|o[|n|jp 


8 |29,27)27, 91 2947 29.47! 32.17 32.77|33.47 33. a7 32, 17 29, 27) 28. 37 31.171 
28.67/27.87/20.47 29.77 32. 17/32.97|33.57|33.57/31.87|29.17 2887/31. .07| 
14 {29,47;27.77|29.37 30.27/32. .17(33.07/33.57/33.43|31.57!29,07/29.57 31,17 
17 |29.27|27.67,29.37|30.67,32.07(33.17|33.67/33.27|31.27/28.87|30.17|31.37 
20 |29.07|28.17/29.37/30. 97/31. 97|33.27/33.67/33.07|30.97|28.67/30.77|31. -61| 


23 sega 28.67|29.17|31,27}31.87/33.27|33.77|32.87|30.57|28.47|31.07|31. sà 


LANCENIGO 


G| Fl M| A| M| GlIL|Aa' 


22,08:21.57/21.85 
22.39 Pri 56'21.90 
22.32/21:89|21.60|21.91 
22.27 (21, 87|21.65/22.00 
Ing, 10 
22.12 


m 86/21.42/21.59/21.57|21. -91;22.68 22.2 j2.AT22.48 
21.60|21.61[21.57121.56/22,00'22.60|22.37 2247 
21.58/12,51|21,56/21.61/22, 05|22. 55|22.40! 122. 
21.57l21.52/21 58/21.71|22,0922.55/22.42/22.46 
| 21.56/21.82/2),59/21.81|22,02|22.35|22.45|22.44/22.20/21 8521.70 
21,54|21.42}21,60|21.88/22,15/22.31/22,43/22.44|22.19/21.80|21.67 
21.53|21.51|21.61[21.89/22.14/22.30|22.49'22.43/22.17/21.70/21,65/22.13 
|21:52/21.50|21,59/21.90/22.16/22.35|22.48'22.43/22.16/21.65/21.68 22.16 


230.37 29,52|30.12/30.62)32.20|34.07|36.57 36.27 36.17]31.02|29.02]3 0,92 
5 [30,52'29,12|30.77|30.8232.57|34.72/36.12|35.17/34.72/31.27|29.42]32.17 
8 {30.82 29.02|30.82131.30|33.27|35.27|38.64 35.12/33.97|30.97|29.27|32.87 
80.07 28,87130.72|31,37|33.87|35.42|36.62/34,87/33.47/30,77/29,97/33.47 
14 [30,82 28,62|30,52|32.87|32,67|35,57|36.57|34,57|31.97|30.62|30.27|33.67 
17 [30.72 28.92/30,47|92.62|34.52!35.72|36.27|34.37|32.72:30.17/30.12/33.97 
20 (30.62 29.07/30.37|33.22|34.47/35.97|36.17|34.57/32,17/30.02/29.97[34,12 
23 [30,17 29.17|30.32|32.85|34.22/36:07|35.97/34.72‘31.92/29,92|30.27/34.27 
|21.50|21.47|21.59/21.90/22.18 22.40/22,48 22. 42/22.15 21,63 21.70 22.16) 26 [29.77)20,57 30,27 31.87|34.57|36.07|35.82:34.82/31.62/29.82/30.52/94.37 
21.49|21.46|21.57/21.91/22.20|22.45/22.48 22.41|22. 15|21.61|21,69/22.05| 29 [29.62 20.8730.22|32,17|24.82|36.57|35.82|34.92 


TT E OI I nalasianicoaiai on 


MOGLIANO VENETO CHIRIGNAGO (Via Catene) 
(12.57 ms, m.) |! 


(847 m s. m.) 


9.76/10.07] 9. 98: 10.08" 
9,73] 9.95/10.02;10.01" 
9,68/10.02/10.07| 9.99. 
9,66/10.00/10.12/10.24 


10.15|10.15|10.01/10.09(10,02/10.30|10.08 10.24 
10,10/10.40! 9.99|10.12|10.00|10.27110. 20/10. 17 
10,01|10,22|10,01|10.15|/10.01|10,24|10. 15; 9.97 
so. 08|10.27| 9,98/10.15|10.27|10.11|10.23:10,07 


9,81|10,09|10,15/10,01" 
9.91|10.04|10.17 10.05: 


'19.68|19.80|19.92(20.07/20.48|20.46 
(20.56 (19.75/19.94/20.10/20.50/20.48 
(20.83 20,50 20.462). .00 20.62 20.06, 20.06. 

102/20. .15(20.50/20,55/20,45, ‘21.07|20.52 20,05 20,08 
!20.18'20.48|20.58/20.68121.0520.43'20 03/20. ll 
20.47|20.80|20.80 21.03|20. 35/20. 00/20.14 
20.46|20.44|20.86/20.96/20.22:20. 02'20.18 
20.00|19.87/20.03 20.29/20.48|20,38'20.93'20.91(20.16|20,05/20.12 
‘20.88/19.86/20.04/20.32|20.46/20.32!20. -98|20.85/20,13|20.08/20,26 


19.79/19.90|20,05'20.40|20,44/20.20/21.07'20,83/20,10/20,10'20,20 | 


| 06'20.78 

I 
(24.90,23.94 24,5: 20.24 lo, .03,20, 66,20, iù 04 
| 


126. n 90'24.69'23.85/24.57 
23, 90 23,52/23.90 24.07 24.88/25.36/25. 5635 98'25.76/24. 6023 95/24.60 


19.73 
19.71 
19.68 


|23,84/23,52/23,93/24,.21|24.91|25.32/25.66/25,93/25.62/24.47|24.12]24.69 Bedia[]9.77(/20.15/19.81|20.02/20.21 20.48/2045 20.65120.98/20.39|20,05/20.14 | 


‘ Tabella I. — Osservazioni freatimetriche in determinati giorni del mese Anno 1957 


MUSANO (Cà Rossa) A SCORZE’ 
(49.77 ma m) | È Ci) (14.02 m sa. m.) 


12.47/12.26 12.37 /I2.12 12.17(119811.74 ra 11,02/11,32|11,42| 
12,47 12.22/12.37 '12,14'12.12/11.95'11,70/11.34/10. 97/10.9821.26111.62 


| 

12. 36 12.28 13.32, ‘12,21 12.0712.12|11. 54/11.22 | 
i 
| 


1207! 10,94/10.98'11.52/11.66 i 

12.28 12.28" 12.22/12.46 12.03 12.08/11.52 11.20 10,97|10. 97|11.57|11,68 

12, 24/12.44 12.16'12.64 12.02.12. 00.11.52 11.13,10.94.11.00,11.47|11.72| 

12,22 12.52/12.13 12.05 
| 


| 12,52/21.95 11.9811.5411.12/10.92'11,02]11.59 
12,14 12,03 || 


I 

12.14 12.88 12.31|11.95 11.98 11.54/11.10 10,93/11.17 11.61 

12. 1412.6012. 14:12,27 12,06 || 
| pisa 12,06 || 


13,98 11.84/11, 52 11.10 10.9511,17,11.61 
12.26,12.48 12.12)12.21 12.05 fl. .78,1).52 11,04 10.95 11.22 | 


9 |12.26/12.42 12.12]12. 17/12.02 11.72/11,60|11,04,11.03; 11.24! 11.82! 12.18 


VEDELAG 
8 |(F) REGESA (4535 m s. m.) 


s|6 |F|M[A [mM [6 [L [A [s ]0]n [p 


2 [31.74 31.46 31.35°31.52/21.38/31.74(31.77 32,24/32.74 Edu 31.898 31,79 


| 4 i 5 {31.71]31.4] 131.33/31.54 31,39/31,79/31.79 32.25.32. 95/82.54 31.95 91. 17 
24.23|24.01|24.12|24.23|24.37/24.02/24.61/25.13/25.51|24.86/24.41|24.41| g {31.69/31.39 31.33 91.66/31.39]31.77|31.71 32.27|32,89 32. 49, 31,97 31.77 


Ì 

L 
24.22/24.00/24.12/24.22]24,44/24,54/24,62 25.10,25.41 24.81 24.37/24.42 11 [31.67]|31. 36131, 3131.49|31.39|31.81]31. 83/3239 32.91/32. 43 '31.91131.75 

Ì 


24.14|23,99/24.13/24.22)24.45/24,55/24.73/25.12 89» 36124.76 24,59 24.45 31,65|31, .37/3.39,3145 31.39|31.83/31,85 32.39 32, .85,32.41,31.91, 31.79 
17 [31.64 31.39:81.41,31.43 31. +59 31.82 31.91}32.41|32. Ba 32.29)31.89,31.81 


24.07 24. ‘00 24,22/24.23 24.47 24.53 24.87|25.13 35. 27|24.82 34.38 36.50 20 31.61(31. 37/31.44 31.39 31.63 Ni .81/31,95|32.43/32. .8132.19 31.87|31.83 
24, moi 25.17 125. +26124,78,24,39 24.51| 23 {31.54/31. +39,31.46 31.83, 
I 


31,67,31.73]32.07/32.45 32.76, 32,11|31.85|31.83 
24.07/24,02/24.24|24.2 dp 3 81,26 95 25.22 ds. 22 24.71 24.39 24.53 31.50/31.36 31,49/31.36 


31.69 31.75)32.14/32.45 (32.77/32.05 31,87/31.79 
29 131.49 31,35 31.61|231.33,81.71,31.74,22.17 3247 32,75,31.99/31.85181.81 


BARCON (Fanzolo) CASTELFRANCO VENETO 
n m as. m.) ) (ALTO ma. SS 


24.26.24 (33.90,34.42134,37|35.55 oe (34.80:84.87 
34.23/33,95'33.87 33.94 33 97 34.4734.36,35.64|36.23/35.12/34,7134.54 
34.21/33,93133,91 33.92/34,05 3446 34,39/35.68/36.26/35,65! 
134.20/33.91133.91 39, 5834.10 | 

134.18/33,89/33.91/33.80 134.15 34.43/34.57|35.7436.25/35.45/34.53|54.52 
34.12|33.85/33,95/33, fs 34.40!34,68|35.16136.18|35.36/34.55/34.52 


85'34.0233.70 34.19|34.39/34.80/ 


11 38.88 38,80 33.86/38.66! 38,66|38.86. sete 40.88 39.56 39.56 
14 [38.06|38.83)38.46133.56 38,86 38.46,39.86 39.46, 39.56/40.56 30.88 39.76 
38.46]38, 66 38,46|38,56|39.96,39.56 30.86 40.08, 39,81}39.46 
20 {38,56|38.91|38.88/39.56 28.88!32.46/39.46 139.86 20.56, 40.56 99.88 39.86 
23 |38.46|38.88|38.76|38.86 34.66|38,86 39.86,39,46/39.36 40 ‘56/39,561 139.56 


26 (38.88|38.90 38.76/38.55 38.36 38.56 39.46 39,56 


37.08 37.66 37.54 37.2836.93/37.32|37.63|37.99|30.51/30.06|32.51|28.2 
37.82/97.87 37.53 37.26 36,94/37.35/37.64138,03|38,59 38.89/39.42|38.15 
37.17.87.66 37.52 37. 24/36.99'37.40/37,67/28,08 ‘38,64/38,85/38.37/38.15 
‘81.15 37.65 37.49 37.21/37.03/37.44137.73/38:12 ‘38.68; 38.30/38,34/38.18 
87.71'37.65 37.46 37.17|37.07/37.45 37.78/38.19! (38.73:38,75 38, 32(38.18 
37.69,37 .66/37.42,37,13,37.12 37.49/37.82,38.24/38.79/38.71/38.29/38.17 


37.66 37.63/37, sin. OB 3-16, 37.51/37.85|38.30|38.84|38.66138.25|38.17 


37.66/37.60 37.37 37.04/37,20 37. 54/37.89|38.35|38.92/38.62/38.24/38.16 


l37.65 37.58 37.54,36.99 37.25 37.57|37.91/38.42/39.96|38.56|38.22/38.15 


nigi albe RISAITERZTÀ MEO 37,79 pica ta 38,73}38.32|38.17 Medi 38,59 PRONTE RTRT 38.72 sugli sic pisa pull 39,70/39.76 


Tabella I. — Osservazioni freatimetriche in determinati giorni del mese Anno 1957 


LE MOTTE (God s VILLARAPPA 
(FP), (Cadono) (46.18 m s. m.) | E| (F) si | (23.92 ms. m.) 
16 33.43 i 38.78'39,19/39,57'39.54 39.35] 221.39 21.45°21.33/21.29 21.31|21.35 21.0921.07'21,05)21.29/21.17|21.09 


I 
5 |21.41(21.39'21,29'21.31'21.42 21,29/21.13/21.11/21,08 21,25|21.19/21.07 


8 |21.45/21.35 21,25,21.85/21.33/21.22 21.08 21.18/21.05/21,27(21.23/21.11 
11 [21,43 21,37|21,23 21.49 21.29,21.19 21.21 (21.12 21.02/21.20°B1 A8:21.07 
14 [21.52 2039/21 27/21.4621.23 21.13 21.19/21.08/20.99 21.21|21,39/21.11 
17 |21.49/21.35 21.31/21.43,21,25 ‘21.09 21,18,21.11 21.03121,13|21,29'21.07 
20 |21.45/21.37|21.28 21,44 21.33'21.67/21.12/21.09 21.06/21.21]21.23|21.13 
23 |21,41/21.34 21.25/21.39/21.31 21.35 21.17|21.07|21.04/21.32 21.17|21,14 


21.03 21.41 21.24) 


19.07 | 
39,04! | ‘39.79 39.24 
39.01 38.70|38.70 38,46/30.43'38,54|39.65/28,93|30,28 
38.96|30.70 

38.93/38,71 
38.91|38,71 


38.87/38.73 


39.58/39.35 
39.59,39.53 
39.58 39.52 


39.58,39,51 


39,32 
39,30 
39,28 


I 
| 
| 
39,65 38.45) 
38.62/38.45/38.47/38.5839.70,38.93/39.38 
| 
| 
il 


39.56/39,42 39,25 
"ri red 39.40 39.25 
38.78,38.74/39.51|38.44 38.50 38.02 38.70 39.12,39.63 39.55/39.38 29.24 


|38.92/30.72 38.63/38,45'38.46'38.57|38.69/33,92/39.36/39,57/30.48130.28 Mat|21.46|21.36/21.27 21,38/21,33|21.26/21.14'21,08'21.10'21,23/21,23/21,13 | 


VILLA DEL CONTE 
(F) (20.36 m s. m.) È 


cilrelmialmioeiLia{s|o{n|p{9 


26 |21.53|21.31)21,27|21.35/21.41|21.25/21.15 


25.73,25.70 26.96 25.70,25.80 26.30 26.30 28.15 26.03 28.10, 26.03 EE.2I . Ina ip ig al i eat 33.93)34,03 
25.90,25.65 25.90 25.68 25.85 26,25,26,25,26.10 e alal apri regio ‘34,13 33.98/33.97/33.97|33.90|32.99 33.54/33.40/33.23/39,58 33,91/34.01 
25,91,25,64 25,64 25,69 25,80,26.30 26.24 26,05 26,00 26,05 piro Pa 1.11133.99 33.99. 33.99 Sp epr 93.33 30-10 00.50 34,13|34,02 
28.02 25.64 25.80 25,80/25,78,26,30-26,24 26,05|26,00 26.05|26.25,26,15 34.08 33,96 33,53/33,28 33,18,33.62 D4.18:33.99 | 


25,91125.63/25,80 25,85/25.75/26.30/26.23'26.05/26,00/26.05:26.25126.15 '33,94) 133.92/33,51|33,23/33.13/33,65/34.16/94.18 


Ì 
I 
| 
| 
| 
| 
' 


| 
25,86 25.70 25,75 25,94 25,90,26.20 26,22 26.05 25,98 26,04 26,25}26,14] 17 34.03 34.06,33.97 33,98 33.80 33.99 134.09 34.07 
25,85125.75/25.75 26,06 26.00, 26.27,26.20 26,04,25.98 26,04 B8.B8,26.15 pres 33.70,34.03 34.03 | 
25,87 [25.90 25.75 25.93 25.99 20.40 26,20 26,04,35.97 26.04 26.28 26,10 83.01 24.03 34.00 34.05 | 
25.75 ;25.95|25,74 25,90 26,10,26.35 26.19 26.03 25.97 26.03 26,25|26,15] 26 [33.96 34.01 


25.70 26,98 .25,73,25,98/28,20 20.30.26.15 26.03,28.07 26,05/26,20 26.10 | 


SANT'ANNA MOROSINA Centi) 


ms, m.) 


2 |[29.40/29.33 20.41|20.35/20.44/20.72 20.40 
$ [29.38/29.32.29.40|29.36129.42/29.66/20.38 
8 [29.33/29,35'20,33'20.40 29.45|29.63 29.36 
ll 29.36/29,36 29,36/29,41|29.50'29.56 20.32/29.40/29,28.29.60 29.46129.52 
29,33/29.40 29,35/29.46 29.56129,54/20,30/29,34/29,26129.56/29.60/29,53 
17 si 29,33 '28,54129.65/29.53/29,32/20.36/29.25 29,52 


70 
‘29.42 29,29/29,6629.50 29.51 
| 


29.45 29.31|29.65/29,45|29.49 


23.38 
23.19 
23.08/23.24 
22.68'23.02/23,22 
23,31 


23.48 

23,34/23,35/28,37/23.39/23.17 23.21|23.12 

23.36/23.37|23.36/23.37 23.14|23.19 22.74 
23.37/23.33 23.07123.23/22.79 


| 
| 
I 
| 
I 
Ì 


I | 20.6320.58 
20 [29,35 29,45,29,31 29.52(29.66 29,51|29,35 29.35/29.40 29,50,29.60 29.68 
23 [29.34 


20.47 29,35 29.50 29.77 29.48 29.37/29.33 29,46/29.55|29,59/29.53 


26 29,32 /29,45129,35 29.48 28.80 29.45 ‘29.40/29.32(29.49/29,60 29.57|29.50 
29 [29.33)29.42 29.36|29.46 29,75/29,43 26.40 29.30 29.66 29,56\29,55/29.52 


26.03:26.26 
5 [26.42 26,22 


8 28.60 26.18 
11 MARIE, 
14 [26.40,26.29/26.07 27.48/26.31[26.19 25.76 


17 [26.30 26.60 26,59 26,32 26.26 26,19/25.84 25.62 25.09 


36.11; 
25.1 1,25,77 de 
L] 


25.05|25.24 25,70|26.4 
26.29 25.64|26,37 


rr rrrrr_r_rr_r—@r_.-_rr—r————=w e-=——_—__rrrr_r_-=xTrrr-zETeeece= === 


20,87/21.58/21.60/2.81 21.65/21.46/21.07|20,76 20.59 /20.49/20.60 


20.70 Medie {26,31 a ici sonia 26,40,26,19 sile pics porca 25.18 25.63/26.06 


Faber I. — Osservazioni freatimetriche in determinati giorni del mese i Anno 1957 


- SAN GIORGIO IN BOSCO ; BOLZONELLA 
(3145 m s. m.) 6 {(F) (37.19 m sa. m.) | 
I] 


OUCOCHANODOE Io Onccc OLD 


29,54/29.34/29.45/29,26/29,38)29.37|29,22/29.17 29.19(29,33|29.25/29.30 


29,37|29,32/29.40/29,24/29,36/29.40/29,17|29,17|29.18/29,27|29.36/29,29 
11 {35.48 35.46 35.4 È 


6.60|35.47 35.50 96.51/35.49/35.50 
29,36/29,48|29,27|29.38/29.40(29.32 29.23 29,22\29,24|29.29/29.33/29. 39 


[52.08 52.17|52,15|82.30|52.11 52,54 53,37|54.56\54.87|53.08/52.72 
-66,44,05 VARO 5 [52.46 52.11/62.18|52.16|52.27|52.18|52.61|53.41|54.61|54,46/52.95|52.74 
43,42|43,25/43.36|43.08/43,17|43.27|43.59/43.63/44.04/44.00'43.81/43.7 
| 4941 43,25(43.29/43.26)43.17|43.25/43.26 43,61|43.96|43,96/43.88'43,6 
43.3649,57 43, 43. 188/43. T6j 14 52. 21°52,13/52.16 52, 23152,21|52.26/52.79 53. B6)54,76:53.86 52.78 52.83 
43,39|43,21)43,21|43.17|43,17(43.28|43.46 43. n 43,92 48.90,43. .771 ù , | 
143,87/43,27/43.17/43.17]43.18]43.28|43.44 43.77|44.06)43,91/48.90 43,77 
43.37/43.36143.17|43.1543.21|43.28)43.56 43.91 44.06143,96 43.84! 


43,08 43.91|44.07/43,97/43,81/43.76 


3 09.58/66,65 66.41 10.49/71.38 72.54/72,41/72,99 71,53 70.60 68.8872. .59 
8 |68,83/|66.53/66.33/70,40|71.24|72.69171,92]72.90|71,13)70.11|69,28,72.48 


61. 83/66,03 66,91 LLÈ Duo 73. 08 72.84 72,31 70. 51/69.24 73.43/75. .59 


17 |67.78|66.28/67.40171.71|70.76|73,11|72,21|72.27/70.15|68.88 13,34 73.00 
66.18,69,23/71.63:70,64/73.33/73. -B3|72.85 70,13/68.50 72.97|73. +37 

23 [67.38/66.33/69.03/71.58/72.03|73.21|74.02/73.02/70.75/69.50/72.83 73. «L6 
12.15|73.20|73,75|72.80|70.12|69,51 12,75[79,15 


29 |67,13|66.55170.38|71,51|72.83]73.03)73.50|72.35|70,61|69.38)72.68,73.10 


CASA BASTIANELLO GIOVANNI { grazia) CASA NOVENTA PIETRO (Bassanello) 
(F) (11.15 m a. m.} (F) (11.07 m a, m.) 


9.57] 9.58) 9,58 


Tabella I. — Osservazioni freatimetriche in reterminati giorni del mese Anno 1957 
- CASA VAROTTO GUGLIELMO (Bassanello) » CASA FAGGIN FORTUNATO (Bassanello) i 
Slo 


(F) .13 m s. m.} 
| E F|M|A|M]|G]|LY]|A]|S O|NI|[D 


10.20|10,17|10.14[10.15)10.15/10.22/10.12)10,02] 9.98/10,13/10.10/10.1é 
10.17|10,19|10,17 si piste act 10,03 10,00; 9,99:10,12/10.06)10.1 
10.21|10.15/10.15 10.18/10.12/10.32 9.96 9.99.10,00 10.08/10.36|10.14 
10.16|10.26/10.22/10.20 10.06:10.35)10.29 SARA 10.07/10.48/10.16 
10.20/10.41}10,18 1019/1001 10,36/10.25|10,00:10.00/10.09/10,33|10.1 


ms. m.) 


00 SOLE 


10.61|10.50|10.3910.52|10.41/10.54(10.59/10.26]10.31|10.39/10.71}10,53 
| 10.19/10,16/10.£3/10.19/10.01/10,35/10.20| 9.99] 9,98/10.06/10.26|10 10.64|10.57|10.35|10.84/10.35110.50/10.51/10.28/10.25)10.38)10,63)10.51 | 
10.16}10,14|10,16\10.16'10,09/10.37|10.16|10,00] 9.97]10.08 10,21110,3 2 | 
:10,18/10.0910,19/10,14/10.04 10,40/10,18) 9.98) 9,94:10,18]10,16/10,26 
10.17/10.13}/10.18/10.17|10.16/10.38/10.10|10.00,10,04/10.16/10.15/10.2 


10,18/10,14/10,14/10,18/10.32/10.36/10.06/10,00:10,03/10,.11}10.14/10.21 


0) 


m s. im.) 


CASA MINGARDO ANGELO ( Ren) 


1.16 m sa. m.) 


4 PE 
Fr\mla[m|ciL|a|s|o|n|D 


10.86|10,86|10,86|10.86/10.78/10.83/10.78/10.75|10,.80|10.74|10.84|10,85 
10.54 10,56 10.00 1828 10,75/10,82110,71}10.80 10,83/10,85 10,87|10.86 
10.80 10,86j10,87}10,87 10,79/10.88 10,67] 


CASA MAGRO PASQUALE ( Danali 


10,76|10.81:10.78|10.93/10.86 
10,85:10.88:10.85/10.00 10.81/10.86'10.88)10.79/10,.81}10.76/11.00)10,89 
10.96/18.34 10,54 10,89 10.75 10.88/10,86|10,81 10.77/10.60 10.9618; ii 
0 10.86 10,87 10,83 10.88|10,64 10,84 10.83/10,7810.78. 10.84 10.90/10.89 
| 10,84,10,85 10,84/10,86 10.76|10.83 10.78, 10.80110.73|10.86|10,86 10,86 
10,84:10,86 10.82,10.86|10,83/10.86 10,901) 0.83:10.76,10.84;10.88 10.86 i 
10.81 rica uit ring 10.84 10,54/10,61|10.46|10,43|10,62 capi sir 10,44/10.42/10,59)10.61/10,56 


10.88:10,86 10,85/10,87 10,86)10.87|10,.76 
10.86°10,87/10,83] 29 [10.53|10.60 10.43(10,43/10.69|10.54 


Î 


| 10,85;10.86/10,86/10,89/10.80|10,64|10.79:10.83|10.84 
PIAZZOLA SUL ARI 


i rim cile 24.64 RB.0B 24.79 24.54 24.39,24.09;23,5 23,99/24.29 
| R4.8#16,50,24.99 24,69/24,99 24,77/24.44, 24,23 24,37 23,59 26.04,24.26 
24.63,24,46:24,94,24,69,34,99 BABA 24,36, 34,36 24.07/23,99:24.12 24.24 
24.59/24.6412419/2525 [2994 24.79,26.51/24,51 24,04/23,94 24.64'24.19/ 11 |26.10|26.12|25,95/26.12 25.781 


! 24.64) 25.84(25,62/25,37|25.35|25,51(25,82/25.87 
24.59/24.64/24.79,25,29/24,89/24,66,24.51|24,19|23.97/23,92/24.51/24.88| 14 [26.07|26.56/25.93/28.17|25.73/25.78/25,64/25.42/25,31/25.60 1022 
24.54/24.87/24,84 26.34:24.79 24.69 '2449/26,2223.97/23.09124.52 24.19] 17 [26.04|26.37/25.90/25.90/25.17|25.72/28.07/25,47/25.28/25.57/25.99/26.14 
24,49/25,14/24.69/25,04:24,71'24,74/24.53 24,24'23,94'23,89:24,44 24.74 25.70/25,63/26.62/25.32/25.55|25.4 
24,44/26,29 26,74|25.14 23.81124,68/24.44 24.16,23.96|24.04 24.4424.70 
24.49/25.14/24,69/25,04/24,81(24.49/24,39|24,19,23,97/23,94:24.49/24,65 


24,49/25.09/24.71|24,99/24.79/24,54|24.19,24.17;23.96|23.89/24.34|24,60 


24,26/24. 
D4.10]34.06/34.21'33.96/34.01/34.21(34.28/34. 
34.16134.11/34.28/34.06/34.06/34.21/34.21/34.16/34.16/34.21/34,31/34.16 8.8 
34.11|34.11/34.21134,11|34,06|34.16!34.21/34.16|34.16:34.21|34.31(34.11 .96|28.93/28. .92|28,87/28. 28.93 | 
34.11/34,11/34.11|4.21|34.01/34.16|34.16134.21/34.11/94.20/34.38:34.11| 14 [28.93/28.99/28,83|29.05|28.78/28,86/28.96|29.07|28.93/20.86/29.49,29.07 
34.11|34.11/34.06/34.16|33.91134.11/34.16/34.21}34.11|34.16/4.38/34.06| 17 [28,89;29.01|28.85|29.01/28.85/28.85|29.01|29.97|28,33|28.63/29,31/29.00 | 
34.18,34.16/34.01;34.16/33.96|34.06/34.21!34.28 28.85|29.05|28,64|28,99/28.84|28.84|28.97/20.91|28.79|28.42/20.16|29.08 Ì 
34.19:34.16/34,01/34,11|34,06 34,16/34.21:34.20 34.06134.16 23 |28,99/20.07|25.42|28.90/28.82/28.86/28.94|28.84|24,78/28.84/29,03/29.05 | 
24.10/34.21/34.01/34.06|34.11|34.16:34.16134.21(34.16136.16134,21|34.16 


la, 20134.16/54, 34.26134.21134.16 3 75|20.02|28.96|20,02/28,95/28,94/29.07 | 


34,14 36:18,94,30 nia cid 34,17}34.20|34,19/34,15/34,21/34,26/34,14jMedh{28,92|28.99/28,89/29,01|28,83|28.84|28,89/28,95|28,87/20,87|29,12|29.00 


Î ” | 
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Tabella I, — Osservazioni freatimetriche in determinati giorni del mese Anno 1957 


34.00|34.06|33.95|34.13/33. cu 94|34.00/34.31|34,03 
33.94|34.08133.94/34.11|33,85'94.26|34.16|34.23|34.00 
33.95|34.45|33,9333.98|33.08/34.14|34.15/34.16133.97 
33.93/34.3433.89/33.94/34,04/34,03|34.23|34. 04/33.96) 
34.06|34.23/33,96133. 93/24. 13 


9 [34.02/34.02:33.92]33.88:34.06/33.93/34,34|34.11|34.06|33,9 


53. 54 s4, ni T4|53 98 mere 63|53.53 
53.56/53 62 53,58/53.94)53.72)64.06|53. 80/53, .6.153,51|53,31/53.96|53.83 
53.50|53.59/53.87/53.76]53,93/54,04/64.67/53.B0|53.48 53.48/53, 90,5 E 

53.49\53.88|53.90/53.74|54.05)53.90 53.99153. 78|/53.50]63.81/53.81,53.78 
$3.00/55. 87|54.03/53,92/53. -82/53. .75|53.48|53.78/53, 156815) 75 


53,63|53,58|53,75'53,78/53.80 


34.03 34.24!94.B6 


35.98/34, Herr 24 


‘ 8 [26.85/26.74|26.71]26.67|26.59|26.75/26.46)26.57|26.57|26,75 26.78)36.71 
38.44 38.80 38.34) 11 126.80|26.79/26.66]26.79 26.57/26.77|26.57/26.58/26,55)26,67/26.87/26,78 


68.65/66,97/66.57|69.41|70.12/71.36/71.45172.13/70,74!69.88|69.05/71.43 
68,38/66.82/66.74/69.50:70.29/71.50|71,32)72 e 70.46/69.64/70,15(71.31 


67:21 66.08. ULI +77|66. 88 67,55/69.08/69.75 so.ss 69,33/68.17/67.15|69.47 
67.28 65.90 65. Hd 93|v2. 97|69.25/69,71|69.85/69.10|68,13/67.78|69.38 
67,21/65.79 65.66 ,67.00,68.42/69,37|69.67/69.81|68,99 
67,07 65,63 65,73 ‘67.08/68.38 69.41 69.74/69.78,68,85 67,85|68,08|69,57 
66.83/65,62,65,85,67,14,68.87:69,43/69.80,69,77/68.65/67.60|68.95/69.88 
66.72|65.70/66.02]67.17|68.36|69.52/69.82/69.73/68.51|67.52|69.06|69.92 
66,58/65,93/66,37/67. 25,68,45 69.60/09.87/69,77|68.42/67.37/69.12/88.B4 
|{66.46/65.94/66,58/67.33 68,65|/69,67|69.87|69.73|68.23|67.28/69.19/69.90 


66.38/65.88|08,87/87.37/68.89/00.7a(69,84|69.63|68.1767,32|0a.22|69.91 


8 |32.34|32.19/32.24132.24|32.09/32.34/32.02/32.02|32.02132. .29(32.59 32, 27 
11 {32,29|32,29/32.19/32.74/32.09/32.44/32.24/32.01|32.01] 132,24: 32.74 32.24] 
32.29/32.54/32,14|32,44 32.04/32,29 g2.29/31. 99|32.01|32. 19/32.59| 32.24 
32.19/32.54|32.12|32.34 32.04|32.24|32.24/32.01(32,00132.14/32.54/32,64 
32.19|32.56|32,11|32.29 32.02!32.19/32.19 32.14'32.00 


È 32.44/32,39/32.44 
23 {32.34|22.01]32.09|32.24 32.04|32.34|32. -24/32,09131.09/32.48|32.34/32,39 
26 |32,34|32.44|32,19|32,19 32.44|32.19/52,19 32.04132,14'32,44|32,29|32.34 
29 |32.29|32.40132.19|32.09 32.24|32.14)32. 16/32.08 22.94/32.34/32.24|32.49 


66,91 (65,86/66,03/67.10|68,31|69.38]69.79/69,80|68.77|67.76|68.34|69.68/Medin132.31 ant sun a 32.25/32,1 7132.04 32,06|32,33 32.46 32.35 
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Tabella I. — Osservazioni freatimetriche in determinati giorni del mese Anno 1957 
GRANTORTINO É SCHIAVON 
sa) | (73.51 ms. m) 
I Ta IA ina 


2 [68.66 06.63,65. +32/66,01/67,60|67.99/68.55(00.23/88.04/87.40|66.70/68.20 


11 66,53 65. 26! 65. 11 66.57/67.57 68.28.68,85/69.08]68,28 
. 4 14 166,39|65. 17/65.15 66,81167.56 68.37/68,94/69.01|68.18 
| 30.03/30.25/30.11|30.38|29.97/30.10|29.94|29.73:29.67|29.75|30.19|30.30] 17 l66.25|65.08'65.19 57.12|67.52 68.47/69.06/68,95|68, 08'66. 93 67.371 68.80 
29,99/30.30|30.08/30,33}29,93|30.17|29,98|29,73/29.64|29.75|30,14/30,22 ni 

| 


29,95:30,41}30,05/30.27/30.02 30.17/29.93 29.74/29.63/29.94/30,09/30.18 


20 |66,13|65.16/65.23/67.28 67.51|68.56|69.15|68.86/67. 92/6677 
03|65.24'65.27/67.36'67.59|68.65|69,25|68.83|67.68|66.65|67.17|68,86 


65.51 S1/6749/6173 68.69/08,30/68.78167.57|66.68/68,06 


64.51|54.11|54.16/54.13|54. 18 G4.21|54.]1' 
54,17|54,12/54.14/54.14/64.31 l54, 16|54,12:5 


6 3510) 35.76.35.37 35.25 26.20/35.44/36.2: 34.92 35,31 35.35 135,57|35,73 
.16135.30 35.26 85. 22|35.30|35.17|34.85/86.93]35.43|35.4] 28.80! 


66.21/65,64/64. si 66.94 67.01} His 68.32: ea Lo 02/66.68/66. 104 67. “i 


bb. «14 65. .61/64.82 l66. 93/67. 04.67. 83/68.55, 55 6829/67. iii na DA,GÙ. 07/67. 92) 8|41.7441.94|41.88/42.01 
(66.08:65.52|64.73/66, 96,67. 05/67. 85/68. 63. '68, 30167.70 66. 46,66. .-53167.90 
66, 05/65, 3964.851687. 08,67.07| 07 67.87; 68.60. ‘68. H90/07,66 66.3266. .57|67.85 
65,96.65, ‘21/648 81:66.68 67.09! 67.88 '69. 52/68.24/67. 81/66. 26/66. .78/67.88 


65, 193/65. 08/64.89'66,94/67.10 


(41.85/41.86|41.94 
| Al. 79/41.82/41. 88 
11 [41.78|41,98/41.84|41.98'41.73|41.91|42. 24/41.93/42. 100/41.7841.84/41.95 || 


| 
14 |41.89)42,22}41.83 41.96/41. 74/41.88/41.93 41,93j41 9441. 7441 83/4200 


88.32/85.76164.91|66.68/67.01|67.34|68. suli Dh .30|88.08|88.76(66.05'67.48] 2/41.92/41.94/41.92 41.99/41. 


Î 41.88|42.23141.82/41.82 41.80/41.83 41.99 41. .90]41.96.41.75/41,82 41,97 
67. i .40 68,15 {07 32/66,20 el 04!67,94 41,91:42. 17/41,82 41.80,42.02/46.76/41.92 41.914], 95l41. 80,41.80/41.93 
65. 187l65. :05,64, .9966.93|67.12168.04'68. 39/68.13 18 67, 16/60. a769. .18|68.02 | 
65,82/64,98,65.04'66. 96,67, .14/68.01/68.34,68.12 167 -01|66.14/67,34 68.18 


65,7964,98/85.10/67.00.87.15/88.12 68,33|68,10/66,88/66.08 67.44/08. 16; 


23 [41,91}42,11|41.80|41. 79) 141.89|/41.72 cela +90/41.93142.02/41 8041 «Dà | 
2 il. 2 42.00}41.75j41,76\41.9041,74|41,98 ina Hb ig -90161,79 41,96 


MARAGNOLE 
(F) (717.08 m sa. m.) 


G|l F| M| A| M| G|L]| A| S| 0|N|D 


68.11 ‘esili sg 65,4067,27|67, 77/68. .28|68.83 ,88.21,87. «87/65. -55,68. «22 


(ca 
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Co 
da 
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65.99 65, pi ia 2:68.87 67.28 67, pal 10/68. 81/68, De gigi anita si +58 60. 23/60. 48|61,43 61. PAST: 48/62. .55,62.53/61. 18 ‘60. 

{65 +95 6334/04 49 .66.06/67.31|68. DIA: -90 68. 67 67,95 65,65 65,63 68,19 60.55 60.18 60.48/61.48:61.75:62.63|62, 33,60.30, .38,61.08/60. eve 43 61, 188 
65,83 65.25;64. .65160,39:67.35 pina 68. -81,68. 56167.38/65.7766.06 68.1 64 -53;60.11/60.48 61.53161,73/62.73/61. sd vr 28 61.01 60.48 61.043 ‘61. Ta 
65, Litilii .11:64.81|66.63|67,39/69. 15! ne «Ba 0R.34,06.81 68.15 66,26\68.13 É +53 60, 08,60.48 61.78|61.73|62.88/62.03/62. 03! 60.93|60 -46 61, 63/61.88 

ss 12:64. 95/64. .89|66.81|67. -4B69. 19/68. 90,68. 40,66. 87,65.70 bb, 45,68, «27 60 +48 60.03. .03.60.48 62.08. 61.63/62.98/62. 08/61. .88/60,83 60.43 62. ded re 33 
;65,67/64.81!64.96'/67.01/67.49-69,22'68. 95,68. 33 66. cha -67,67.06 68.31) 20 CASSA -18/60.48 62.1 3,61. .d3 63.08 e ia .T6 Lelio de .Al 6R.38/62.78 

65» ,65|67. 41/68. .45] 23 |60.40 ;60. 28! 60.55/02.18 61.48" 63.03 62.38/61.63,60.1/60. -38|02.38'62,73 
| 


"65, 63 64.77/65. .01|67.17}67.51|69,24;68.98'68,30°66.51 
bai .56|64, .15(05. .17!67.18167.55!169. 21 


: (69.27/69. 05/68, 27166.19'65.63/67.99'68,57 
|65.55|64.63/05.22'07.22/87.59/89.31 


26 (60. 38! 80: 133/60. 68]61.98,61. 68/62. 98.62.83 61.48 60.68 60,35/62, 33,62. 68 
68.28166.02'65,57/08.34 08. 


i | Ì | | | 


69.01 29 [60.33' 80.33/81.13]61.90 81.98 62.88 02.88, 61.38 


60,63,60,33|62.23‘62.61 i 


65,7 8}65,05 Win: anioni Min ei PRESI 67.08 aa Ci 68.31 fMediaé LENARI Sipaia ta La a ian 61,52|62,27 
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Tabella I. — Osservazioni freatimetriche in dotati inat giorni del mese — Anno 1957 
î i DUEVILLE 
(59.27 m sa. m.} 


ic]r[m]a]m]c[L (als [o[nmp|S|c [re [M]a [MG |L |a [s [0 [N [p 


B 154.2215429 5442 54, 26 55,41|55.69,56.09 56, 62/55. 09 54.61 54,72 55. 24 
40. puliti a 40.29/40,43/40.26/40.06/39,86/39.36]39.22/39,45/40.45'39.86] 11 |54,10]54. 34 54,37/54. .1255. .36/55, +19/56, +11|56,54|54.94/54.59/55.01/55,03 
39,19|39.41|40 ,29139,9 14 |54.21/54.37154,33[55,0055.30.55,93\56.11|56.32|54.84/54.46/55.24/55.01 

| 17 [54.27 34.40/54. .27155.06/55.25(55,96/56.11/56.25|54,76/54.38|55.51|55.00 


pri ; 4] 20 [54,39/54.44/54,24/55.09 55.22/56.04/56,10|56.00|54,66/54.27|55.74/55.00 
40.10/40.41/40,22/40.35/40.48/39.90/39.92/39.43/39.16 39.49/39,85\40.09| 23 [54,43/54.47 54.22|55,39;55.17|56.17|56.12|55.82|54.72|54.44|55.80154.98 


40.20|40,35 Moi pai 40.44!39,97|39.97|39.40]39,11|39.55139.82|40.19] 26 |54.45/54.50/54. 20 55.42 Uci puro 56,26|55.64/54,78/54.59]66.83-55.41 
40.28|40,39/40,24° 29 154.49 68.36|55.52 54,82|54,72/55.62 56.88 


ROTA DI CALDIERO È ! 
(40.18 m s. m.) È (F) (47.98 m a. rh.) 
© ie |F|mi[a4]|m [Gc [L |a [8 [0 N [D 


35. 36!38.37 


|135,96/35,55 35.75 35, -73|36,04/35,99 35, 53:35.27|35 3685 35/35.38]35.49 
35,57|35.51| 135.79,36. -06|36,03/35,98/35.48 35.31|35,33 35,32/35.42/35,50 


35,56135,54|35,68136,26|35.98)35.99/28. 81/35. 2935.27|35.31/36.8835.48 
35.53|35.60 5.10 38. -34/35.99135.97|35.57(35.82 l35, .35/35.32|35.4/96.82 
|35.53/35.67|95.73:36.24/35,94|35.96/35. 505536 35.32/35,31|35.69|35.56 
35.52/35.13/35.68,36.2235.92/35.87|26.81/35.42/55.30/35.33/35,60/35.69] 20 
35,53/38.88/35.69/36.17/35,98/35.80/35.56/35.40|35.27/36.43/35.58/35.70| 23 l40,92/41. (00|40.85|41.12/40.89/41.93|41.4641,01|40.78!41.00|41.41140.97 
35,60/35.82/35.12/36.11|36.01|35.72/35,52:35.37|95.22:35,41/35,60/35.60] 26 |40,93141.92|40,86141.18'41.21/41,88|41,40'40.98140,75]41,01 |41,38/40,98 


35.42 35,39/35,24/35,38/35.57/35.68) 29 |40,95|40,96|40.84/41.11|42.01|41.83|41.39 40,96'40.76/41 * 41,35/40.96 


1.01}40,93/40.85|40.91/40.94/42.03/41 .15,61.27 40, BB 40.84 41 13/41 28! 
Ti .98|40. 89/40.91(40,89/40,87|42.00|41.68 41.25/40,87|40.88/41.26,41.26|) 
40,96i40,91|40.92|41.00'40,85141.97|41.63'41.24/40. .80/40.90/41,32/41.23 


10.93|40,94/40.89|4]. 0740, 88|41.97 41.61(41. 19/40,78:40.91/4], 3501. 15 
40.91|40.98|40,87|41. 1140, 8441,94/41,55°41,11/40,79/40.94)41.42 ‘41,04 


SPEZZAPIETRA 
É 43 3008 (40.76 m s, m.) 


G|F |M]|a [Mm [c [L |a [3 [on [Db 


38.18 '38,13/98, 11)38.11/39,12]38.48/38. 82/38.66 58.67/38,44 38.20138.32 
38,41 39. 39|38.27 


38.20/29,09/39.-1038.14/38.12'38.62|38.79'38.62l58 70 
38.37'20,02!38.27 
38,38 38.82/38.28 


| 
'38,31|38,61!38.29 


2138. 16 38.16'98.11|38.09,38,10|38.42/38.86/38.68|38, wr 38.24/38,36 


39,61/39,81/39.81|39.71|39.81|39,86/39.81/39.96/39.71|39.80]39.81|39.86 38.18/38. 09)38.09)38.20 38.13/38. 66|38,77:38.59/39,59 


88.15|38.11|38.08/88.24/38.13|38,80|38. pnt +57 


39.56/99, 81/39, 71 39.76 39,89/39.66|39.96139.81|39.66/39.81!39,91|B 38.12/38.15|38,07|38.23 38.13 38,86/38, 76/38.61 


38,55 
|39.56|38,91/39.76j39.78/39.91|39.61]39.9139.96/39.71|39. .81139,80|39.91| 20 |38.13|38.15138.06138,20'38.13 ;38.86/38.75/38.66/38,51|38.30/38,60/38.30 
39.55:38.81/39.76.08.78!39.99/39,61/59.81]39,81/59.3159, 11990699 39.86| 23 [38.14 38.16/38.06|38.17|38.19/38.84|38.13/38.66|38.48 3828 33. ‘56|38.31 

39.86|39.71139,71/40.01]39.61|39.76/39,7139,76|39.71! 38.15138,17|38,05 38.13/38. 39/8, 86138.72 38.68/34.46 38.26/38,50 ‘38,31 
9 l38.17}38.18/38.08]38.18/38.37!38.87/38.70/32.70133.47/34.23/39,30'38.28 
aria nina 8/39,79/30. sb 38.16/38.14!38,08 38.17/38.17|31 38.73/38.76/28.64 38.57:38.34|38,48/38.30 
SAN FERMO 
(43.45 m s. m.) 
L (A (Ss [o IN D 
33.70/33.48/33.49/33.24/33.48/34.10134.31|34.67|34.80/34.88/34.34/94.12 37.83|37.93/37.78/38.17138.97|39.40139,80 39.94/39.91|30.30/32.39 


33.67|33,4|93,42|33.22/33,62/34.16|34.38|34.66 34,83 34. 63/34.29 34,07 
33.66|33.41|33.41}33,17|33.68 .38/34.69,84, 85'34,76/34.25|34.03 
34.66/34,81/34,69|34,29'33,99 


33 60 39. 37 33, 36/33.17 33,86 
33,56/33.37|33.33)33.19/33.95 


Mm 21 pet Pa +17 34.77/34.60; 34, pu [uk 
34.26 34.66; 34.79/34.82 “atepai 34 32/39. .91 
“pei A 68: 34. sea0 e 861 34. 53/34. 27/33.87 
si 47/3422 33.8 
34,42/34.18)33.79 


17 38.02, 37.86 37. 88 37, 79 38,94 39,11|39.59/39.91/39,88/39,29/38.84/38.28 


39. 12 3954/398939, === 154/38,99/38,34 
20 sno .85|37,85/37.78/38.99|39.17[39,62/38.06]39.84/39,49|38.69/34,24 


vi SR 


Tabella I. — Osservazioni freatimetriche in determinati giorni del mese Anno 1957 


| TORCOLO DI TOMBA i | DOSSOBUONO 
2 (F) (6543 ms. m.) 


F|M|A|M]|IG |L{/|JA[|/S|O|N]|D 


50.73/51,60 51-87|50.77 40.07 
| 150.89 51.62/51.82|50.70|49.89 
l48.91148.47|48,0448,32/49.60/50,23|50.97|51.67,51.77|50.5949.82 
'18,85|68.44 47.37|48.47 49.72|50.27|51.06/51.69|51.67|50.48/49.76 


48.54 48.80 49.35 40.36/47.80 47.31 
48.58,48,87/49.41|49.20/47.91|47.25 
48.36/48.90 49.48,49.16/47.81|47.16; 
48,34/48.96 indi ay |ieto 47.11 


10564161 47.01 


l'47.34/46.01|46,39|46.56/46.61[47.59 
| 47.19/45.90/46.31|46.44/46.68/47.69 
| 47.00|45.78146.24/46.28/46,89/47.78 
l 46.79/45.96/46.18 46.33/47.00/47.84 | 
146.61 (46.21|46.11/46.18/47.06/48,09/48.30/49.00|49.69 
| 46.49|46.36|46.21]46,10j47.14|48,20}48.26/48.95|50.51|48,56 

46,40|48.81|46.26|45.98|47.20/48.33/48.20/48.92150.80|48.46/47.56'46.90 


46.22/46.36|46.41/46.19/47.26|49.36 48.40) 58,88 50.38 48.33/47.50 46.8 , 


11 |49,52 


47.61|46.95 


È pesi 50,00]50,4051.27|51.79/51.27(50.28144.59 
49.20]48.69 48,30 47,93,49.12 50.04|50,45 {51.36 51.82}51,10|50,22/49.53 
26 149.12 48.63 48.25 48,07/49.27/50.07 50.52,51.47 51.87|50.97|50.15/49.44 


46,74) 29 |49.05|48.60'48.22/43.12!40.29 80.12|50,60'81.57/61.90|50.85'50.05|49.38| 


4 42,19/42.39'42,25/42,26|42.30|42.45/42.46/42,43:/42.46/42.43/42.41 42,45 
51,78)50,90/49,73/49.48/49.38]50.53|51.23]52.08/53.73/53.19 82.78/51.78 5 42,19%42.42 42.25|42.22 42.35/42.45 42.43/42,45]42.42/42.46 42.41142.45 
51.68/50,83149.68|49.46/49.36]50.58/51.33 53.08(53.23 53.13|52.73[51.63 42,25142.46 42.25/42.20 142.35|42.47 42.43/42.44 42.44/42.44 42.43'42.45 

42.26|42.45142,23'42.25|42.35|42.45|42.45 42.50/42.45/42.45 


42.43 42.45 
42,21142.43 42,20 42.28 42.32|42.39 42.46 42.45 42.44142.48/42.42/42.44 | 
| 17 |42,25|42.44|42.20 AR26/42.35 42.35) 42.46)42,43)42,43 AR.4G,4R.43/42.48 | 
| 51.331/50,33|49.56/49,44/50.08|50.88/52.03 radi eta 52.95 Rigi rispa 20 |42.25/42.40/42.20 on east 42,35|42,42/42.60 42.45] E 42.45 | 
A 51.18/50.23]49.53/49,40/50.23/50.98/52.23 FEBO 52.88152.33 90.48 23 |42.30,42.35/42.20 pot pai pr 42.44(42.45 pera liti 42.42]42,45 
49.40|50.38/51.03/52.48|53,73/53.33/52,83/52.28 50.33) 26 |42.30142.32!42,19]42,23 42.45142.40|42.42|42.44|42,4442.43/42,42/42.46 


' 51,03|49,88|49.50/49.38|50.48]51.08]62.6863.78|53.28,52.78|51.98.50.23) 29 |42.38/42.29]42.23 42.20/42.39/42.45| 2.46/42.45 42.43 42.43 42.41 


51.63|/50,73]49.63|49.46(49,58|50.68/51.43 53.13;69.08,53.08 52.68/51,43 


| 51,58/50.63)49.63/49,44]49.68/50.73/51.68153,28 53.68/53.03;52.68,51,33 


51,46|50,51|49.61|49,44|49,84/50.77|51,80|53.31/53.60|53.01|52.53 51.11 Medie 42.25/42,39|42.22]42.23/42,36/42.41|42.44}4 siii Fasi 42,44/42,42/42.45 


| 
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Tab. 


è = 


FRA TORRE 
E TAGLIAMENTO 


Trivignano 


| Gonars (Stradalta) 


—————»—»>w—>y>v>v-lkào«qm@qkhbm>pbkpkpxrxo«xx«x«o_ Lrr_—-- TFT 


Risano 

Cuccana 

Mortegliano 
Carpeneto 
Talmassons 

Flambro {Stradalta} 
Basagliapenta 


La Santissima 
(Bertiolo Stradalta ) 
Rivolto 


Codroipo 
Gorizzo 
San Vidotto 


FRA TAGLIA. 
MENTO E PIAVE 
Morsano 

al Tagliamento 
Posso Dipinto 
Valvasone Delizia 
Savorgnano 
San Vito 

al Tagliamento 
Casarsa 
Sbroiavacca 
Cinto Caomaggiore 
Villotta di Chions 
Azzano Decimo 
Pravisdomini 


15.30 
29.00 
16,30 
42,00 
22.10 
57.10 
36.10 
37.00 
66.10 
27.00 
31.00 
64,50 


35.10 
38,50 
39,30 
33,50 
36.05 


16.80 
56.20 
46.90 
23.60 


32.50 
40.40 
18.50 
11.40 
15.60 
13.90 
10.60 
30.00 
53.20 
18,70 


13.94 
45.99 
43.41 
22.48 


30.59 
38,82 
17.45 
10,47 
13,72 
12.33 

8.64 
28,02 
35.62 
17.67 


11.19 
16.12 
13,68 
17.81 
18.66 
31.50 
22.54 
26.35 
46.19 
24,61 
28.86 
37,99 


30.91 
34.34 
37.21 
31.69 
34,77 


11.43 
16.57 
13.94 
18,54 
18.51 
31.41 
22,24 
26,26 
45.71 
24.51 
28.72 
37.73 


30.87 
34.09 
36.94 
31.68 
34.76 


Il. ani Valori medi mensili ed annui dei livelli freatici, 


slilila 
m m m mn 

11.96 | 11.63] 11.33 | 11.68 
17,06 | 16.71| 15,75 | 16.54 
14.20 | 14.04] 13.59 | 13.89 
18,80 | 18.61) 17.62 | 18.27 
18.42 | 18.41| 18,24 | 18,04 
31.00 | 31.05] 30.22 | 30.00 
22.46 » » » 

25,49 | 26.31) 26,16.| 25.48 
45,29 | 45.23] 4471] 4407 
24.40 | 24,38] 2420] 2405 
28.64 | 28.58] 28.39 | 28,17 
37.29 | 37.55] 3697| 36,83 
30.73 | 30.68| 30.47] 30,33 
33,92 | 33.85) 33.63| 33,41 
36.79 | 36.70] 36,59 | 36,52 
31,75 | 31.69 3165| 31,73 
34,72 | 34.68| 34.64| 34,65 
14.44 | 14.12| 14.02 | 14,00 
45.08 | 4484| 4433 | 45.41 
42.37 n » d 

ee.bi | 22.61| 22.49] 22.49 
30,59 | 30.59] 30.51] 30,54 
38,39 | 39,49] 33.12| 3834 
17.92 | 17.33] 17.31] 1737 
10.39 | 10,01] 9.62] 8,92 
14.30 | 13,97] 19.79 | 13.59 
12.47 | 1213| 11.87 | 11,66 
9,52 | 9,33| 9.32] 9.03 
» d » | 27,89 
n ” » 35,25 
17.72 | 17.04| 17.20 | 16.79 


11.70 
16.86 
14.05 
18,80 
18.06 
30.66 
22.01 
25.65 
44.43 
24.16 
28,34 
37.63 


30.51 
33.66 
36.60 
31.85 
34.80 


13.83 
46,48 
42,49 
22.48 


30,65 
38.76 
17.34 

9.03 
13.49 
11.51 


8,90. 


28.08 
35.76 
16.73 


11.11 
15,80 
13.53 
17.67 
18.08 
30.59 
22.05 
25.68 
44,82 
24.18 
29.44 
37.58 


30.60 
33.80 
36.68 
31.78 
34.80 


10.72) 


15.24 
13.18 
16.93 
17.97 
29,81 
21.52 
25,39 
44.48 
24.06 
28.51 
37.02 


30,63 
33.80 
36.58 
31.65 
34.65 


13,84 
44,75 
42.40 
22.50 


30,62 
38,30 
17.34 
8,49 
13.50 
11,28 
9.09 | 


I 27.77 


34.84 
16.14 


10.91 
15,37 
13.26 
16.96 
17,83 


29.28 i 


21,05 
25.32 
43.89 
24,02 
28,56 
36,88 


30,72 


33.86 


36.49 
31,83 
34,76 


ha 

i ANNO | 

m 
10.92 | ‘11.30 
15,42 | 16.15 
13.29 | 13.70 
17.08 | 17.96 
17.94 | 18,26 
29,05 | 30.61 
20.98 | » 
25,43 | 25.88 
43.84 | 44.98 
24.10 | 24,29 
28,77 | 28.59 
37,71 | 37.59 
30,97 | 30.71 
34,04 | 33,92 
36.69 | 36,79] 
21.94 | 31.76 
24,99 | 34.77 

Î 

13.96 | 14,03 
40,21 | 45.58 
42.57] » 
2.51 | 22.49 
20.72 | 30.59 
32.38 | 38.56 
17.34 | 17.40 
10,03 | . 9.68 
14,22 | 13.91|] 
11.98 | 11.92 

9.44 | 9.29, 
28.05 | » 
86.61 | » 
17.22 | 16.91| 


Tab. II, — Valori medi mensili ed annui dei livelli freatici. | Anno 1957 


È p: È 
ò É s < = 5 sa < dh =) Z » 
m m mi m m ni m m pt m m m 
(‘segue ) 
FRÀ TAGLIA. 
MENTO E PIAVE 
Pasiano 13.30] 10.67 | 10,53 | 10.41| 10.29| 8.56] 8.21] 8.13| 832) 803 7.80| 9.33] 9.94] 9.18] 
Prata di Pordenone | 1430] 12.50 | 12.54 | 12.69 | 12.66 | 12.43] 12.51] 12.47| 12.45| 12,02] II.33| 12.00 12,47 | 12.34 
Motta di Livenza 650] 497| Si1| 504] sat] 5.02] 487] 3.73] 3.97) 396] 3.62) 494] 505) 462 
Vigonovo 46,00Î 40.02 | 39.65 | 3942| 39,25] 39.29] 39.39| 39.,70| 4007) 40.02] 39.46] 39.23] 39.87] 39.61 
Portobuffolè 9,90] 568| 5.78) 5.50| 6.56| 5.80| 530] 5.21] 492) 482]| 488) 644| 660| 5.61 
Brugnera 17.40] 13.07 | 12.89 | 12.83] 13.07] 13.13] 13.01 | 13.00] 12.62] 12.54] 12.45] 12.48 | 12,50] 12.80) 
Fratta di Oderzo 9.80 sa43|) seal 846] 8.37] 795) 7.84] 7,32] 7.12) 6.860) 6.63] 7,19| 7.49] 7.69 
lilina 11.501 90.83] 997) 992 1008] 992] 997] ss0| 9.69) 9.60] o.scl 978] sa2| 983 
Rustignà 10.10f 903 | sis] 890] 901) 877) 975] 838] gos) 7.94] 7.86] 824| 876] 8.57 
Ponte di Piave 10.70) 7.64] 7.88] 788) sto 786) 784] tar) nos] 64] 6s.62|] 695] 7.37] 745 
Fontanelle 19.45] 19.15 | 19.18] 19.14 | 19.20] 19.16| 1923] 18,79 | 18,23) 18.42] 18.35| 18,49 18,33 | 18.81 
Negrisia 11.50] 10,39 | 10.47 | 10.38] 10.48 | 10.34| 10.47] 10,30] 10.14| 10.06] 10.09| 10,48 | t0,66| 10.35 
Orsago (n. 6) 43,08] 40.57 | 40.64 | 40.73 | 40.67| 40.81| 40.86 41,00] 41.20] 41.03 | 40.75] 40,76 | 40,90] 40.83 
bre 17.90] 16.09 | 16.13 | 16.06 | 16.14 | 1i6.04| 16.10| 15,99 | 15.97| 15.98 | 16.04| 16.15 | 18,18] 16,07 
Roncadelle 18,00] 16.77 | 16.77) 16.77] 16.77] 16.77] 16.77] 16.77] 16.76) 16.76] 16.76] 16.75 | 16.75] 16,76 
San Polo di Piave - 

(Cà Vittoria) 28,50] 25.77] 25,35] 25.53] 25,63] 26,55) 27.22] a7.,s0a| 27.22] 26.68] 25.64] 25,52 20,57] 26.25 
SATCÀ Paoletti) 48,00] 44.07 | 44,80 | 4a.70| 45.31] 45.81| 45.57] 45,75] 45a2| 45.67] 45.16] 45.13] 4518| 45.32 
Cimadolmo 29.301 27.70 | 27.36 | 27.56) 27.92] 28.43) 26.79] 28.73] 20,54) 27.95] 26,81] 28.17] 28.51] 28,04 
Tezze di Piave 38.50Ì 30.38 | so.6r | 30,28) 30.72] 32,34| 33.36 | 33.09] 33,52| 32.03 | 30,33] 30,19] 31,96] 31.56 
Mareno di Piave 36.15] 31.70 | 31.03 | 31.39 | 31.77 | 33,32) 34.07| 34.62 3428) 33.31| 31.56) a130| 3311 | 3261] 

FRA PIAVE 
E BRENTA 
Cavallino 

(Cà Pasquali) 1.001 0.70] 063] 0.59] 073) 0.68) 0.50) 0.24) 0.07] -0.10| -o.11| 017| 040| 0.37 
San Biagio 

di Callalta 10.90] 9.68| sssl 9.71] 9.75) 961] 9.56] 9,36) 9.29) 9,07] 9,19) 9.59] 9.82] 9.54 
Venezia (Lido) 5.40] 0,88| 0.81] 0.84) 096] 106) 1.03| 0,93) 0,868) 0.84| 0,84) 0,92| 094] 0.91 
Pero 18.00] 15.76 | 15.79 | 15.75 | 15.82] 15.75] 15.77] 15.75 | 1574) 1571] 15.72] 15.80 | 16.06] 15.77 
Maserada 29,20] 26.38 | 25.70] 26,45] 26.81] 27,24] 27.56| 27,78 | 27.55| 26.90) 25.88) 26.55] 27.19] 26.83 
Saltore 29.70] 25,16 | 24,01 | 25.16) 25.44) 26.03] 26.36) 26.77] 26.76| 26.13] 25.23] 25.14 | 2547] 25.74 
Lovadina 4540] 29.05 | 208.31| 29,32] 30.38] 32,07] 33.02) 3363] 33.23] 31.35] 28,41] 29.79) 31.56] 30.89 
Lancenigo 25.001 21.55 | 21.47| 21.58) 21.77) 22,09] 22.45) 22,43] 22.44] 22.24) 21.860] 21.65) 22.04] 21.96 
Spresiano 54.00] 30,44 | 20.17 | 30.46 | 32.04] 33.72] 35.47 | sese] 3484| 33.02] 30.49) 29.95 | 33.39] 32.44 
Mogliano Veneto qa0f 534] sa1|] 552] se.ma| 5.37] S.z0|] 508] 487] 483) 4,99) 496) 4.99] 5.22 
Chirignago ' 

(Via Catene) 11.90] 10.17 | 10.16 | 10,08 | 10,12 | 10.13| 10.18] 9.99) 988| 9.74| 10.05] 1005); 10.12 | 10,06 


Tab. Il - Valori medi mensili ed annui dei livelli freatici. 


== 


| a ; 
BACINO e STAZIONE] È 


3 Gennai 


" 
"a 
m a. ma. 
(segue) 
FRA PIAVE 
E BRENTA 
Paderno 34.20] 23,84 
Castagnole 28.90] 19.77 
Musano (Cà Rossa) | 48,90| 25.89 
Scorzè 13,20] 12.28 
Istrana 36.00] 24.14 
Vedelago 44.60] 31.62 
Barcon (Fanzolo) 66.90] 34.14 
Santa 41.00] 35.84 
Villarazzo 45.64] 37.72 


Castel di Godego 54.15] 38.59 
Le Motte (Godego) | 45.30] 38.92 


Villarappa 23,10] 21.46 
Villa del Conte 27.70] 25.84 
Abbazia Pisani 35.00) 34.06 
Marsango 24,60] 23.35 
grin “vp 30,25 | 20.35 
Campo San Martino | 25.20| 20.87 
Paviola 28.50] 26.31 
San Giorgio in Bosco | 30.70| 29.36 
Bolzonella . 36.60] 35.47 
Cittadella 49.00] 43,40 
rr rr 102.85 | 52.23 
Stroppari | 70.45] 54,61 
Cartigliano 85.10] 67.99 
FRA BRENTA 
E ADIGE 


Casa Bastianello G. i 

oe ne | sil i 
(Bassanello ) : ; 
Rie socio 11.25] 10.61 
co 0) 11.14| 10,85 


asqua- 
ta (Bassanello ) 11.07] 10.55 
Piazzola sul Brenta 27.60) 24.55 


—— —_ ___ _6OÒWyW[T.Lii 


Febbraio ’ 


23.52 


20.15 
25.60 
12.41 
24.01 
31.38 
33.89 


35.66 
31.63 
39,83 
38.72 
21,36 
25.75 
34.01 
23.37 


29,40 
21,58 
26.66 
20.42 
35.48 
43.29 


52.13 
53,95 
66.47 


23.93 
19.81 
25.72 
12.21 
24,16 
31.40 
33,96 


35,61 
37.44 
38.75 
38.63 
21.27 
25.80 
33.96 
23.34 


29.36 
21.60 
26.69 
29,35 
35.49 
43,24 


52.16 
53.86 
67.80 


9,10 
9.57 


10.18 


10.40 


10,85 


10.50 


24.84 


9,12 
9,58 
10.17 
10,51 
10.88 
10.49 


9,12 

9.58 
10,11 
10,43 
10,81 
10.56 
24.87 
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25.32 
20.48 
26.59 
11.94 
24.56 
31.78 
34.42 


35,75 
37.47 
38.72 
38.57 
21.26 
26.30 
33.87 
23,27 


29,55 
21.46 
26.19 
29,35 
35.48 


43.280 


52.29 
54,95 
72.96 


0.14 

9.55 
10.35 
10.45 
10,85 
10,59 
24.70 


8 Laglio 


25.66 


20.45 
26.94 
11.55 
24.76 


31.92 | 


34.71 


35.67 
37.79 
39,64 
38,69 
21,14 
26,22 
33,53 
22,98 


29,36 
21,07 
25,72 
29.22 
35,48 
43,42 


52,89 
55,53 
73.04 


9,09 
9.54 
10.13 
10.40 
10,79 
10,41 


24.44 


3 Agosto 


26.93 | 


20.65 
27.61 
11.17 
25.16 
32.37 
35,81 


36,20 
38.22 
39.65 
38,92 
21.08 
26.06 
33.28 
22.71 


29.37 
20.76 
25.56 
29,21 
35,48 
43.79 


53.96 
56,27 
72.76 


9.06 

9.47 
10,00 
10.33 
10,80 
10,39 
24,23 


3 Settembre | 


9.03 

9,37 
10.00 
10.30 
10.79 
10.42 
24.03 


24.47 
20.39 
26.71 
11.08 
24,8] 
32.31 
35.39 


36.58 
38.73 
40.67 
39.67 
21.23 
26.05 
33.73 


22.66 
29.59 
20.49 
25,18 
29,30 
35,49 
43.96 


53,87 
55,98 
69.61 


8.90 

9,53 
10,11 
10.44 
10.83 
10,57 
23.87 


Anno 1957 


Dicembre 


24.69 
20,14 
26.34 
11.85 
24.45 
31.75 
34.52 


36.06 
38.17 


39.76 | 


39,28 


21,18 
26,15 | 


34,04 


23.13 
29,52 
20,70 
26.06 
29,38 
95.49 
43,75 


52,87 


55,47 
73,00 


9.08 
9.68 
10.22 
10.47 


10,87 | 


10,60 
24,54 


| 


24.68 
20.26 
26.47 
11.78 
24.54 
31,85 
34,63 


35,95 
37.81 
39.28 
38.92| 
21.251 
26.01 
33,80! 


23,08 
29.45 
21.10 
26,02 
29,32 | 
35.49| 
43.53] 


52.86 
55.15 
70.73 


% 


BACINO e STAZIONE 


(ea BRENTA 


E ADIGE 


Camisano 

(Via Boschi) 
Grantorto 
Grossa 


Camazzole 


Calonega 
Rampazzo 
Crosara di Nove 
Pazzoleone 
Scoazzolo 
Colombara 
Grantortino 
Schiavon 
Rressanvido 
Quinto Vicentino 
Casa Schiavo 
Bolzano Vicentino 
Maragnole 
Sandrigo 


Monticello Conte 
Otto 


Dueville 

Rota di Caldiero 
Vago 

Serenella 
Spezzapietra 


IN DESTRA ADIGE 


Raldon 
San Fermo 
Torcolo di Tomba 


| Dossobuono 


| San Massimo 


(Cà d'Albera) 
Povegiano 


27.10 
36.35 
30,00 
54,90 
35.10 
39,00 
27.95 
78.68 
54.70 
75.00 
32,50 
31,80 
72.70 
56.00 
36,14 
71,53 
43.40 
76.08 


66.50] 


40.64 
59.20 
39.50 
49.10 
44.70 
40.00 


36.10 
42.60 
56.40 
64.60 


95,40 
46.50 


|3 Gennaio 


| 3 Febbraio 


33,41 
37.89 
46,17 
48.79 


50,51 
42,39 


| 3° Marzo 


33.24 
37.85 
46,31 
48.01 


49,44 


42.23 


Maggio 


25.78 
34.04 
28.83 
53.92 
33.90 
3837 
26,57 
10.25 


53.03 


68.31 


32.12 | 


30,04 


67.60 | 


54.24 
35.18 
67.07 
41.82 


67.42 | 


61,71 


40.36 
59.32 
86,00 
41.04 
39.96 
38,17 


33.82 
37,84 
47,07 
48.74 


49,84 
42.36 
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Giugno 


25.72 
34.17 
28.84 
53.97 
34.00 
38.54 
26.67 
71,56 
53,26 
69.38 
32.25 
30.16 
68.40 
54.11 
35,35 
67,85 
41.84 
68.83 
Gra? 


40.15 
do. BT 
35.89 
41.95 
39,74 
38.73 


34.20 
39.15 
48.08 
49.81 


50,77 
42.41 


Luglio 


34.54 
39.58 
48.39 
50.35 


51,80 
42.44 


Agosto 


25.43 


34.14 
28.95 
53.70 
84.17 
38.39 
26.60 
71.87 
53.26 
68.80 
32,04 
29.77 
68,98 
54.12 
34,99 
69,22 
41,95 
68.51 
62,00 


39,51 
66.17 
35.35 
41.14 
39.79 


38,64 | 


34.74 
39.88 
48,99 
51.16 


53,31 | 


42.46 


3 Settembre 


Ottobre 


34.64 
39,56 
48.69 
51,43 


53.01 
42.44 


Novembre 


Anno 1957 


Dicembre 


3405 
38.73 
47.60 
49.82 


51,42 
42.37 


CARATTERI IDROLOGICI DELL'ANNO 1957 


Per mettere in evidenza le caratteristiche 
idrologiche del 1957 i valori osservati nel corso 
dell'anno in alcune località del compartimento 
sono qui di seguito messil a confronto con i corri- 
spondenti valori medi di un più lungo periodo di 
osservazione (valori normali). 


I. — TEMPERATURA 


Negli osservatori elencati nella tab. l si sono 
registrate temperature medie annue superiori 0 
inferiori alle normali con prevalenza però di va- 
lori medi leggermente superiori (7 osservatori su 
11), Solo Vicenza si presenta con una media 
annua eguale al valore normale. Gli scostamenti 
in un senso o nell'altro sono comunque piuttosto 
piccoli, con massimi di +0°7 a Belluno e —0°7 a 
Chioggia. 

La netta diminuzione della temperatura me- 
dia annua già notata in quasi tutti gli osservatori 
del compartimento nei tre anni precedenti e 
accentuatasi specialmente nel 1956, risulta per. 
tanto quasi del tutto cessata; solo in tre osserva- 
tori infatti la media annua è stata inferiore a 
quella normale (Trento, Bolzano, Chioggia). 


Conseguentemente anche le medie mensili ri 
sultano a seconda delle località ora al di sotto ora 
al di sopra del normale. Ovunque superiori sono 
i valori di febbraio, marzo e novembre; inferiori 
quelli di maggio, agosto e settembre; gli altri mesi 
si presentano più irregolari con scostamenti posi- 
tivi o negativi a seconda dei luoghi, Riepilogando 
si potrebbe dire che a un 1° semestre a tendenza 
più calda del normale, interrotto però da un 
aprile irregolare e da un maggio più freddo, se- 
guono quattro mesi con temperature al di sotto del 
normale e infine, a chiudere l’anno, altri due 
mesi più caldi, 

Gli scostamenti sia positivi che negativi sono 
circa dello stesso ordine di grandezza; i positivi 
cadono, ad eccezione di Trento e Bolzano (marzo), 
ovunque in febbraio ‘con valori compresi tra un 
massimo di 2°"6 (Belluno e Vicenza) e un minimo 
di 1°1 (Chioggia) al di sopra della normale; 
i negativi si notano tutti, ad eccezione di Bolzano 
(agosto), nel maggio con valori al di sotto della 
normale compresi tra un massimo di 2°7 (Chiog- 
gia) e un minimo di l°5 (Belluno), A proposito 
del febbraio torna opportuno osservare il compor- 
tamento opposto rispetto all'anno precedente in cui 
era stato il mese più freddo e con valori inferiori 


a quelli normali eccezionalmente bassi. Questo 
anno invece secondo la norma il mese più freddo 
è stato il gennaio con temperature medie però 
molto miti e variabili tra i —0°4 di Belluno e i 
5°3 di Trieste. Il mese più caldo è caduto rego» 
larmente in luglio con medie tra i 23°8 di Trieste, 
Chioggia, Padova e i 20°6 di Trento. 

Dall'esame della tab. II dove le temperature 
medie stagionali sono poste a confronto con le ri- 
spettive normali, si osserva che in nessuna stagione 
i valori dell’anno sono stati, negli undici osserva» 
tori considerati, nettamente superiori o inferiori & 
quelli normali. Così mentre nell'inverno si ha un 
predominio di scostamenti positivi (8 osservatori), 
in primavera ed autunno predominano quelli ne- 
gativi (9 e 7 osservatori rispettivamente). L'estate 
Sì presenta invece a questo riguardo come stagione 
appiattita con 5 osservatori a scostamento negativo, 
2 positivo e 4 dove la temperatura stagionale del- 
l'anno in esame è eguale al valore normale. Logica 
conseguenza di ciò è che gli scostamenti in un 
verso o nell'altro non possono essere di grande 
entità; essi variano infatti tra un —1°1 di Colle 
Venda (inverno) e —1°3 di Bolzano (estate). Da 
rilevare anche come due sole località abbiano sco- 
stamenti dello stesso segno in tutte e quattro le 
stagioni; esse sono Chioggia (scostamenti negativi) 
e Belluno (positivi). 

Ai minimi assoluti dell’anno nettamente supe- 
riori ai valori estremi registrati sino ad oggi, fanno 
riscontro invece temperature muassime assolute 
molto prossime a quelle finora registrate; solo a 
Padova, però, la massima assoluta di 38°4 del lu. 
glio 1952 è stata scalzata dal 39°0 del luglio di 
quest'anno. i 


Il. — PRESSIONE ATMOSFERICA 


Nella tab. III sono riportati i dati mensili ed 
annui della pressione atmosferica registrati nello 
osservatorio di Lido-Venezia. 

Il valore medio dell'anno in esame è stato 
di 762.1 mm; esso è superiore al valore normale 
(1914-1956) di 0.7 mm, Solo in quattro mesi (feb- 
braio, maggio, luglio, settembre) si hanno medie 
inferiori al normale, con uno scostamento massimo 
in maggio e settembre (—1.0 mm). Negli altri 
mesi la pressione è superiore alla normale ad ecce- 
zione dell'agosto e del dicembre nei quali il va- 
lore dell'anno eguaglia quello normale. Il massimo 
scostamento in eccesso è quello di gennaio (34 
mm). 


= Bia 


Tabella I. — TEMPERATURE MEDIE MENSILI ED ANNUE 


OSSERVATORIO 


È 
È 
_ 


Ottobre 


Anno 


14.9 | 11.0 | 7.0 14.3 


i Anno 1957 9.6 
TRIESTE Media 1920 - 56 5.3 | 89 14.9 | 10.2] 6.4 | 142 
Scostamento 2.1 0.7 0,0 0.8 | 0.6 0.1 
Anno 1957 64 94 14.1 9.5 | 48 13,3 
UDINE Media 1920-22 e 31-56 43 | 9,3 13.6 | 81|46 | 131 
Scostamento 2,1 1.1 0.5 14 | 0,2 0.2 
Anno 1957 4.1 8.3 12.2 T.4 | 14 11.2 
BELLUNO Media 1920 - 56 1.5 | 6.2 11.6 | 55| 08 | 10,5 
Scostamento z [1] 2.1 0.6 1.9 0,6 0.7 
Anno 1957 6.2 9,8 13.7 9,5 | 43 13.5 | 
TREVISO Media 1920 - 56 4.2 8.5 13.9 8.3 | 41 13.3 
Scostamento 2.0 1.5 -0,2 12 | 0.2 0.2 
|! Anno 1957 63 | 9,6 14.0 | 99| 46 | 13.5 
LIDO Media 1920 - 56 43 | 9,3 14.4 | 89| 45 | 134 
(Venezia) “0005 DR 20 | 13: -04 | 10|01 | 01 
Anno 1957 5.3 9,0 14.0 9.7 | 4.1 13,2 
CHIOGGIA Media 1938 . 56 4.2 8,3 15.0 8.8 | 48 13.9 
Scostamento 1.1 0.7 =1,0 0.9 DT -0.T 
| Anno 1957" 59 | 94 130] 84/51 | 13.0 
Ì PADOVA Media 1920 - 56 3,5 | 82 134 | 76| 32 | 129] 
i Scostamento 24 | 12 -0.4 | 0,8 |-0.1 0.1 | 
Anno 1957 Us: |A 11.6 | 7.72] 3.2 | 112] 
| COLLE VENDA Media 1916 - 56 22 | 5.7 114] 63 2.8 | 108 
Seostamento 23 [17 o2| 14/04 | 04) 
Anno 1957 65 | 97 12,1] so 39] 131] 
VICENZA Media 1921-56 39 | 84 13.7| S1| 3.7] 131] 
Scostamento 2.6 1.3 0.6 0,9 0.2 0.0 
Anno 1957 4.5 |10.3 122] 6.7] 09 117 
BOLZANO Media 1921-44 e 49.56 3.5 | 84 123 | 60| 15| 121 
Scostamento 10 1.9 -0.1 0.7 | -06 | -04 
Anno 1957 4,7 9,5 12.0 6.8! 17 11.4 
TRENTO Media 1921 - 56 3.0 | 1.7 12.1 | 6.0 17 | 116 
Scostamento 1,7 | 1,8 -0.1 | 08| 00 | -02 


i 


SPESE dI | 
ir LAST: 
i {absà piper ] 
OSTIA 
= Imfyrsstazeo: 
N [elba rean và ta 
x ente: nda 
Erra) Aia 
+5 PETRA 
«pl Livi ghi Nic 
st pela 3344 TAISL 
prati | 


“ r 
F- £ 


CIMLHETERE 
Dis Se) TERE «® E 
8.1 O 


VELOCITA' DEL VENTO (km;/k) 


| Auno 1957 16.4 | 6.3 | 96 [129 | 145 | 95| 82 
O 
1] 
| 


TRIESTE Media 1920 - 56 14.5 | 165,8 | 13.3 | 10.8 [I 9.6 94 
Seostamsato 19 |-95|-37| 21] s1|-01|-12 
È 
Ì 

Anno 1957 14.2 9.0 | 10.8 | 12.9 | 14,8 | 12.6 » 
UDINE Media 1920-21 e 31-56] 14.6 | 16.1 | 15.0 | 14.0 | 13,4 | 13,2 | 13.I 

Scostamento 0,4 [1-61 | 42 | -11 Li 1-06 | » 
Anno 1957 15,4 | 113 | 123 | 16.8 | 183 | 15.8 | 14.3 
re Media 1923 - 56 14.2 | 15.7 | 163 | 10.3 | 15,3 [ 15.1 | 14,2 

‘ (Venezia) 

Scostamento 12 | -4.4 | -4.0 0.5 3.0 0.7 0.1 
Anno 1957 13.8 | &4 | 9,7 | 14.5 | 143 | 114 | 10.4 
CHIOGGIA Media 1950 - 56 13,8 | 14.1 | 12.7:| 12.5 | 11,7 110.7 | 100 
Scostamento 0.5 | -5.7 | -30| 2.0) 26 | 0.7 | 04 
Anno 1957 44 | 46 | 4.7| 6.7 | 68] 6.3 | 55 
PADOVA Media 1920 - 56 4,6 5.3 6.2 8.6 6.3 6.0 5.7 
Stostamento | 02 | 0.7 | -1,5 0.1 0.5 0.3 | -02 
Anno 1957 19.4 n » 18.7 | 18.0 Li 13,9 
COLLE VENDA Media 1920 - 56 16.6 | 17.4 | 18.6 | 18.2 | I7,4 | 16.2 {| 154 
Scostamento 28 | » » ini ag a lst 
Anno 1957 2.4 3,1 4.4 6.8 4.6 3.6 3.7 
BOLZANO Media 1921-34 e 5156] 34 4.1 5.1 6.4 5.8 5.2 5.1 
Scostamento -1.0 |-1.0 { -07 | 0.2 | -0.7 | -1.6 | -14 
Anno 1957 5.2 54 5,6 84 7.2 6.8 6,7 
TRENTO Media 1921 - 56 4.6 5.1 6,3 7.2 6,9 | (7.0 6.8 


Scostamento 06 | 03 |-o7 | 12 03|-02 | -01 


| 10,2 
| 10,3 


0.1 


12.7 
13.7 
=1.0 


14.8 
13.9 
0,9 


11.5 
10.3 
1,2 


5.8 
5.à 
0,5 


15.0 
15.3 
-0,3 


3.7 
4.7 
=1,0 


7.1 
64 
0.7 


10,3 
10.9 
-0.6 


12,5 
13.8 
-1,3 


12.6 
13.9 
=—1,3 


‘10.1 
| 10,8 


=0,7 


5.0 


0.6 


18.1 
13.4 
4.7 


16.8 
16.1 
0.7 


13.8 
13,9 
-0.1 


14.6 
12.5 
2.1 


4,8 
4.7 
0.1 


18.3 
18,8 
-0.5 


2.0 
3.2 
-1,2 


5,3 
4.9 
0.4 


144 
: 13.5 


0.9 


14.6 
14.3 
0.3 


13,3 
14.0 
=0,7 


13.7 
12.3 
1,4 


44 


0.6 


19.2 
18.5 


18.2 


2.1 
3.1 
=1.0 


4,9 
4.5 
0.4 


11.8 
12,2 
-0.4 


12.8 
14,2 


| -14 


14,2 
14,8 
=0,6 


11.9 


-0,9 


0.3 


. II — VENTO 


Nei sei osservatori 4 più lungo periodo di 
funzionamento (Trieste, Udine, Lido-Venezia, Pa- 
dova, Trento, Bolzano) nei quali nel 1957 le 
osservazioni sono state eseguite senza alcuna inter- 
ruzione tanto da permettere il calcolo della velo- 
cità media mensile ed annua e la comparazione 
con i rispettivi valori normali (tab. IV), si osserva 
una velocità media annua inferiore alla normale 
in quattro località (Trieste, Udine, Lido-Venezia, 
Bolzano) con scostamenti compresi tra —1.4 km/h 
a Udine e —0.4 km/h a Trieste. A Trento si è 
avuta invece una media annua di poco superiore 
alla normale (0.3 km/h), mentre a Padova non si 
è riscontrato alcuno scostamento, 

Gli scostamenti mensili positivi sono general. 
mente piccoli, i più elevati sono quelli di maggio 
‘a Trieste (5.1 km/h) e a Lido-Venezia (3.0 km/h). 
Più accentuati invece quelli negativi, in particolare 
quelli del febbraio, che a Trieste e Udine raggiun- 
gono rispettivamente i cospicui valori di 9.5 e 6.1 


km/h al di sotto dei rispettivi valori normali che 
nelle due località sono di 15.8 e 15.1 km/h. 

La massima velocità oraria registrata mensil- 
mente a Lido-Venezia (tab. V) è stata solo in 5 
mesi inferiore alla media dei valori massimi del 
periodo 1923-56 (febbraio, marzo, ottobre, novem- 
bre, dicembre), mentre in tutti gli altri 7 mesi 
l'ha superata, In due mesi si è andati al di sopra 
dei massimi registrati sino ad oggi con i 100 km/h 
da ENE in gennaio e i 76 km/h da E in maggio; 
in nessun mese si è andati al di sotto dei minimi, 
anche se febbraio con i suoi 38 fam/h si è avvici- 
nato molto al minimo di 32 km/h da NW del 1946. 

Le direzioni prevalenti dei massimi sono 
quelle da ENE e da E {9 mesi); solo agosto, no- 
vembre e dicembre hanno massimi da WNW, da 
SSE e da ESE. 

Le massime velocità orarie del vento negli 
osservatori elencati nella Tab. VI sono quelle 
registrate in gennaio a Trieste (84 km/h) e Lido- 
Venezia (100 km/h), ed in aprile e ottobre (80 
km/h) a Colle Venda, 


ANNO 1957 


B zone con precipitazioni superiori 


alta media del periado 1923-56 


Tabella VII. — NEBULOSITA” 
È P 
OSSERVATORIO PERIODO i d flF#) È È s 
È Ch 
È = < = 5) L; 
Anno 1957 44 T.8 5.2 d.9 5.6 4.3 4,2 
TRIESTE Media 1924. 56 6.0 5,8 5.7 5.8 5,8 4,9 3.6 
Scostamento -1,4 20 | -05 [-0.3 | -02 | -0.6 0.6 
Anno 1957 4.4 | T.8 | 5.8 6.0 6,5 5.7 4.9 
UDINE Media 1920-22 e 31.56] 5.5 4.9 5.1 6.6 6.6 5.0 4.1 
Scostamento 1.1 2.4 0.7 04 0.9 0.7 DE 
Anno 1957 8.8 6.5 5.3 5.9 Tè 55 | 43 
BELLUNO Media 1924 - 56 45 | 43 | 51 | 60 | 60 | 53 | 45 
Scostamminto -07 | 22] 02|-01| 12 | 02) -02 
TREVISO Media 1920 - 56 59 | 54 | 58] 61 | 64| 55 | 44 
Scostametito =2,0 1.9 0.2 -0,4 0.1 0.2 0.1 
LIDO ‘ 6 58 5.8 5.9 5,8 5,0 
Vasioata) Media 1920 - 56 4 | > . : 9 | 46 
LOR RSS 01 | 25] 17] 09 | 09 | 06 | 14 
Anno 1957 5,8 TA 4.9 5,7 6,2 5.2 3.6 
CHIOGGIA | Media 1947-56 68 | 59 | 52 | 52| S4 | 46 3,3 
Scostamento =1,0 1,5 -0,8 0.5 0,8 0,6 0.5 
Anno 1957 Gi TA 6.8 6.8 1.2 5.7 4,1 
PADOVA Media 1921 . 56 6.3 5,9 6,0 6.4 6.3 6.0 4,3 
Scostameni = |-l1 1.5 | 0g | 04 | 0.9 | -0.3 | -0.2 
Anno 1957 4.3 TA 6.0 6.9 6,9 5.2 4,2 
COLLE VENDA Media 1916 - 56 5.7 5.4 5.8 63 | 6.1 5.È 4.1 
Seostamento 14 2.0 0.2 0.6 0,8 0.0 0.1 
Anno 1957 49 | 6.4 6.6 6.8 1. 5,6 4.1 
VICENZA Media 1921 - 56 5.9 | 54 | 58 | 63 | 6.2 5.4 4.2 
Scostamento =1,0 1.0 0,8 0.5 1.0 0.2 =0.1 
Anno 1957 3.7 5.2 44 5.4 8.1 5.9 4.9 
BOLZANO Media 1971-44 e 49.56 4,7 4.5 5.0 6.8 6.8 5.3 4.5 
Scostamento =-1,0 0.7 -0,6 | +0.5 0.2 0.6 0.4 
Anno 1957 3.7 5.6 5.0 5.2 0.8 SA 3,9 
Media 1921 - 56 49 | 48 | 53 | 61 | 68 | 5.71 | 48 
Scostamento -1,2 0.8 | -0.3 | -09 0.5 |-0.3 | -0.9 
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Tabella VIII, — 


® a 

OSSERVATORIO PERIODO i 

d 

Anno 1957 60 

TRIESTE Media 1920-56 66 
Scostamento 

Anno 1957 64 

UDINE Media 1920-22 e 31.56] 72 

Scostamento -8 

Anno 1957 72 

BELLUNO Media 1924-56 19 

Scostamento -7 

Anno 1957 19 

TREVISO Media 1920 - 56 79 

i Scostamento 0 

Anno 1957 80 

LIDO Media 1920-56 | se 

(Venezia) PARA hi dì 

Anno 1957 BT 

CHIOGGIA © Media 1938 - 56 81 

Scostamento 6 

Anno 1957 Ba 

PADOVA Media 1921 - 56 85 

Scostamento - -l 

Anno 1957 63 

COLLE VENDA Media 1916 - 56 73 

Scostamento -10 

Anno 1957 85 

VICENZA Media 1921 - 56 80 

Scostamento 5 

Anno 1957 13 

BOLZANO Media 1921-44 e 49-56] 71 

| Scostamento 9 

Anno 1957 58 

TRENTO Media 192156 68 

Scostamento -10 


UMIDITA' RELATIVA 


4|<|S 
65 | 60 | 62 
63 63 63 
bl | i 

70 65 66 
67 | 70 

4 -2 A 

67 | 65 | 70 
70 | 69 | 73 
sg |] 
73 71 69 
z|] 
Lala 


77 77 76 
2 -3 -3 
B4 83 81 
80 77 76 
4 6 5 


74 73 73 
5 1 0 
72 68 76 
71 TI 69 
LI -3 7 
80 79 80 
71 71 il 
9 8 9 
63 57 63 
57 57 62 
6 0 1 
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IV. — NEBULOSITA' 


La media annua della nebulosità (Tab. VII) è 
stata in 5 osservatori superiore e in 6 inferiore 
alla normale, con scostamenti in eccesso compresi 
tra un massimo di 0,9 {(Lido-Venezia) e un minimo 
di 0.1 (Chioggia) e in difetto tra —0.6 (Trento) 
e —0.1 (Padova, Colle Venda). 

Il mese più sereno è stato ovunque l'ottobre; 
i mesi più coperti, a seconda dei luoghi, risultano 
febbraio o maggio. 


V. — UMIDITA' RELATIVA 


La media annua dell'umidità relativa (Tab. 
VIII) è stata superiore al normale nella maggio» 
ranza degli osservatori (sette); solo in due è stata 
inferiore (Belluno e Trento) e in altri due (Udine 
e Lido-Venezia) essa è eguale ai valori normali. 

Lo scostamento positivo maggiore è quello di 
Vicenza (9), che come negli anni precedenti si 
stacca nettamente dagli altri; meno rilevanti gli 
scostamenti negativi il più elevato dei quali, come 
nel 1956, è quello di Belluno (4). 
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I mesi più asciutti cadono assai irregolarmente 
senza alcun predominio di un mese sugli altri. 
Troviamo tre gruppi di tre osservatori ciascu- 
no nei quali il mese più asciutto è rispettiva- 
mente in gennaio, aprile e luglio con minimi del 
51% a Trento e 57% a Bolzano (aprile), Il mese 
più umido è stato nella maggior parte degli osser- 
vatori febbraio (5) o dicembre (4), mentre nelle 
due località alpine questo è caduto in ottobre 
(Trento) o in novembre (Bolzano). I valori mas 
simi medi mensili sono quelli registrati in dicem- 
bre a Padova e a Vicenza dove si sono toccati i 
valori del 92% e 91% e in febbraio a Chioggia 
col 92%, 


VI. — PRECIPITAZIONI 


La Tab. IX e la cartina della fig. 1 danno un 
utile confronto tra i totali annui delle precipita- 
zioni osservate nel 1957 e quelli medi del periodo 
1921.56. 

Anche per le altezze annue di pioggia come 
per gli altri elementi sin qui descritti non esiste 
una tendenza omogenea e ben definita; le por- 
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Tabella IX. — . CONFRONTO FRA LE PRECIPITAZIONI DEL 1957 
E QUELLE DEL PERIODO 1921 . 1956 (V.M.P.) 


| _————_————m_____——r ——<@ RL ore 2À24z#w<«...._.__ww<xn1h=_—w=<ww_mm —t1Rhedd46@u E EE RRZyIESS I  ! ‘0 coi na a si 


STAZIONE PERIODO i $ 
&A|4 
1957 9.1 | 79.3 | 16.5 [118.4 | 491 | 71.2 [1487 | 77.4 | 47.1 | 47.9 | 45.7) 40.6 | 7510 
Trieste E VMP., ‘ 63 55 64 T4 87 92 | 69 69 98 |112 71 963 | 
Rapporto o.14| 1.44| 0.26) 1.60| 0.s6| 0.77| 2.16| 1.12] 0.48| 0.43] 0.42] 0.57] 0.78] 
1957 66,0 |131.8 | 45.6 {141.6 |1260 [151.6 [266.4 [141.2 [103.4 | 97.4 [110.2 | 98,2 |1468.4; 
Tarvisio VMP. 77 | 88 “Ill ]|126 (133 |isa [138 |l4l [136 |iss [le |89 {1513 
Rapporto 0.86| 1.50] 0.41| 1.12] 0.95| 0,98| 1.85] 100| 0.76] 0.63 1.10] 09 
1957 44.1 | 90,4 | 45.6 [116.0 | 72.8 |192.6 {241.0 | 96.6 | 65.0 | 59.0 [267.2 [132.2 [14125 
| Forni Avoltri V.MP. 45 |63 |682 |iz0 |137 [153 |146 |122 |i22 [151 63  |1362 
Rapporto 0.98| 1.43f 0.56] 0.97| 0,53] 126] 165] 0,79] 0.53) 0.39 2.10] 1 
| 
| 
1957 42.4 |119.8 | 12.2 [148.0 |103.4 [161.6 |244.a | 77.6 | 29.2 | 518 715.8 [11534 
Udine V.MP, 78 | 73 |103 [123 [134 fiss [113 |103 {130 |142 | 102 [1391 
Rapporto 0.54| 1,66] 0.12| 1.20] 0.17] 102| 216| 0,75) 0.22] 0.36 0.74] 0.83 
1957 , 96.0 |163.0 | 24.4 |109.8 {102.4 |240.6 [143,0 | 64.8 | 60.6 | 95.8 |199,0 |118,5 [14269 
Maniago V.MP. 93 |100 |142 [192 [211 [185 137 [122 |1ss [192 127 |1873 
Rapporto 1.03] 1.63| 0.17] 0.57| 0.48| 135] 104| 0.53| 0,39) 0.50) 0.92] 0.931 0.76 
1957 67.7 {106.1 | 19.6 | 87.4 |121.6 [167.0 [137.0-| 73.4 | 45.2 | 36.8 [117.6 | 43.2 fr022.6| 
Belluno VMP. 59 |58 |84 |108 [141 |137 [125 (113 [118 [121 74 |1255 
Tui 1,15] 1,83] 0.23] 0.81] 0.86] 1.22] 1.09] 0.65) 0.38| 0.30 0.58] 0,61 
1957 05.7 |177.1 | 28.8 |125.4 [202,2 |181.4 [170.0 [102.7 | 75.2 |1144 |231.8 {1746 [16893 
Cison VMP, 95 |99 |131 [159 [sos |175 |l144 |131 |149 [183 113 |i766 || 
di Valmarino 
Rapporto 1.11| 1,79] 0,22| 0.79) 1.00| 104| 1.18) 0.78| 0,50] 0.63 1.55] 0,96 
1957 32.6 | 91.0 | 5.4 [162.6 [121.2 | 58.6 [128,6 | 48.2 | 32.8 | 644 44.8. | 850.0 
Portogruaro VMP. 66 |68 {78 |s6 io /ll1 |87 |74 |97 |105 72 |1062 
| Rapporto 0.50] 1.34] 0.07| 1.77| 118| 0.53] 1.48| 0.65] 0.34| 0,61 0.62] 0,80 
1957 67.2 | 78.6 | 40.3 | 86.8 |187.4 [199.2 |ea44 215.2 | 70.4 [115.2 [186.1 [1242 |1595.0] 
San Martino se |62 |87 |119 63 |150. |146 |138 [155 5 [1459 
di C VMEP. i 168 |163 50 7 
Rapporto 1.16| 1,27| 0.46| 0.73| 1.14] 122| 1.50] 147] 0.51] 0.74] 132| 1.66] 1.09 


STAZIONE 


Lido (Venezia) 


| Padova 


Colle Veneda 


' Silandro 


Peio 


Trento 


CONFRONTO FRA LE PRECIPITAZIONI DEL 1957 
E QUELLE DEL PERIODO 1921 . 1956 (V.M.P.) 


PERIODO © 
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VMP. 
Rapporto 


1957 
V.MP. 
Rapporto 


1957 
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Rapporto 


1957 
VMP. 
Rapporto 


1.40 


53.9 
dl 
1.50 


=. 16 


85.2 
82 


2,6 132.0 
59 |57 
0.04| 2.32/ 
| 17.4 [140.0 
|69 | 73 
0.26| 1.92 
55.6 (163.8 
#4 |asz 
0.75| 2,00 
11.2 | 23.6 
19 |32 
0.59| 0,74 
11,6 | 49.4 
29 | 43 
0.40] 1.15 
86,1 | 47,7 
60 {7 
0.60| 0.62|- 
46.0 | 540 
85 |102 
0,54) 0.53 
| 27.6 | 27.2 
58 | 78 
0.48| 0.35 
7.8 | 61.0 
46 | 48 
0,17| 1.27 


1.04 


60,8 
52 
1.17 
79.0 
60 
1.32 
60.6 | 93.0 
es 66 
0.71] 1al 
39.0 | 68.8 
54 |60 
1.65] 1,15 
91.5 | 786 
86 |so 
1,06 | 0.79 
129.0 |119.0 
s° | 16 
L5T| 1.57 
124.0 |181.0 
93 |9o0 
1.33] 201 


142.8 [116.2 (110.6 


89 88 
1.60| 1.32 


93.5 | 59.1 
53 54 
1.76] 1.09 


53.0 | 46,0 
58 | 6 
0,91] 0.61 
15.4 | 41.4 
ss |a 
0.28] 0,56 
224 | 564 
57 14 
0.39) 0.76 
71.7 | 17.6 
86 luo 
1.10} 0.38 
135,4 | 28.4 
93 |67 
1.461 0,42 
78.6 | 22,6 
sé |s2 
0.91] 0,28 
68.0 | 32.0 
97 | 
0.70} 0,29 
35.0 
88 lol 
1.26] 0,38 
37.8 | 41.2 
se |66 
0.65| 0.62 


0,58 


36.8 
63 
0.58 
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zioni di compartimento con precipitazioni infe. 
riori o superiori al mormale sono infatti quasi 
equivalenti, sia pure con un leggero predominio 
delle prime, 

Con precipitazioni inferiori al normale è tutto 
il settore orientale dalla Carnia al Golfo di Trie- 
ste, il medio corso del Piave e del Cordevole, la 
Val Cimoliana, la pianura veneta ad oriente del 
Brenta e gran parte delle testate delle principali 
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Fig. 2 h 
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sino alle Dolomiti, un’ampia fascia con prevalente 
direzione SO - NE dove invece le precipitazioni 
sono state superiori al normale. Altrettanto dicasi 
di una striscia ristretta e tortuosa che attraverso 
l'alto Vicentino, il Padovano e i Colli Euganei 
giunge sino al mare ai due lati della foce dell'Adige 
e di un’ampia zona sulla sinistra del Mincio e del 
Po (Valli Veronesi). Piccole aree sparse qua e là 
con piogge a seconda dei casi superiori o inferiori 


al normale rendono ancor più complessa ogni altra 
netta distinzione. 


valli dell'Alto Adige. Tra quest'ultima zona e la 
pianura si estende invece, a partire dai Lessini 


Tabella X. — PRECIPITAZIONI STAGIONALI (espresse in percentuale del totale annuo) 


8 Media periodo 1921 - 1956 Anno 1957 da 
STAZIONE 31 8 5 | È 

EE 3 #| Inv, | Prim. | Est. | Aut, | Inv. | Prim | Ext, | Aut. 38 

= % 0% % % - Va Sa da % e” 
Trieste 963 19.6 | 23.3. | 239 | 33,2 414 | 196 | 717 0,74 
Wil © Lu nea 1256 | 152 | 265 | 299 | 284 320 | 201 | 903 0.79 
Bamano del Grappa 1171 | ana | 273 | 270 | 203 26.7 | s65 | 0947 0,81 
Schio 1538 | 177 | 293 | 238 | 292 29.7 | 30,4 | 1556 1.01 
Monte Maria. . . . 665 14.7 | 198 | 367 | 288 57.8 | 146 664 1.00 
Dobblaed . . . 883 | 1090 | 222] 4soo | 260- 544 | 169 | 849 0,96 
| Bressanone . 645 9.7 21,1 43.1 26.1 54.3 20.0 564 0.87 
Cavalusa son | 120 | 246 | 359 | 266 533 | 235 | 907 1,13 
Tua 921 | 1446 | 257) 2849 | 310 424 | 254 | 873 0,95 
847 | 208 | 2r0 | 231 | 293 259 | 228 | sso 1.02 
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Per quanto si riferisce ai dati mensili interessa 
rilevare come nei mesi di febbraio e luglio in 
gran parte del compartimento siano cadute preci: 
pitazioni superiori al normale con valori che in 
certe località orientali (Udine, Trieste per es.) 
sono giunte ad oltre il doppio del normale. Marzo, 
settembre e ottobre risultano, invece, quasi ovunque 
al di sotto del valore normale. 

Dall'esame dei valori stagionali di alcune lo- 
ealità, riportati nella Tab. X, risulta che quasi tutte 
le stazioni hanno avuto nell'anno in corso come 
stagione più piovosa l'estate, cosa che di norma si 
osserva solo in alcune zone alpine del nostro com- 
partimento, La stagione meno piovosa è risultata 
invece, secondo la norma, quella invernale. 

Il valore dell'estate è stato in tutte le località 
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superiore al normale, raggiungendo punte superiori 
o molto prossime al 50% del totale annuo in quasi 
tutto il Trentino e Alto Adige, 

Sempre al di sotto del normale i dati delle 
altre stagioni, in particolare quelli dell'autunno; 
l'inverno, che in qualche località è stato più pio- 
voso della norma, non ha però nell'anno in corso 
raggiunto gli estremi del precedente che era stato 
molto sotto al normale. 

Resta pertanto come caratteristica saliente del 
regime stagionale del 1957 la dovizia delle preci- 
pitazioni cadute nei tre mesi estivi. 

Per mettere meglio in evidenza l'andamento 
delle piogge nel corso dell'anno sono stati ri- 
portati nei grafici delle fig. 2 (a-i) i valori men- 
sili espressi in percento del totale annuo di al- 


Tabella XI. — PRECIPITAZIONI MEDIE ANNUE SUI VARI BACINI DEL COMPARTIMENTO (in mm) 


BACINO 


ANNO 


a LONIGO 
km? 260 


AGNO.GUA' 


Rapporto 1957 / val. medio . . . 0,99 
Rapporto val. max / val. medio . E 141 


Rapporto val, min. / val. medio . 0.71 0,64 0,62 0.61 0.65 0,69 


Tab. XII. — MASSIME QUANTITA’ DI PRECIPITAZIONI REGISTRATE IN PERIODI DI PIU’ 


periodo 1957 

Isonzo - Tagliamento - Livenza . 28.4 53,2 
Piave - Brenta - Bacchiglione - 
Agno - Guà 53.8 68.0 
Magg Se © dra » dica 86.0 34,2 


ORE CONSECUTIVE DURANTE IL PERIODO 1923-56 E NEL 1957 


"i IL I 
periodo 1957 periodo 1957 
183 84.6 264 94,8 
140 77.0 164 83.6 
100 54.2 125 63.4 


Tab. XIII. — MASSIME QUANTITA’ DI PRECIPITAZIONI REGISTRATE IN PERIODI DI 
PIU'.GIORNI CONSECUTIVI DURANTE IL PERIODO 1923 - 56 E NEL 1957 


5 20 30 
BACINI 1957 | periodo | 1957 È periode | 1957 | periodo | 1957 | periodo | 1957 | periodo | 1957 
Isonzo - Tagliamento . Livenza . 337 | s4o | 443 | 046 | 548 | i270| 531 | 1003] 583/1088) 637 
Piave - Brenta - Bacchiglione - 
VE € EE 188 | s43 | 328 | est | all | sos] 466 | tisa] sla|ti60] 587 
CS È qw È 115 | azi | 208 | see | so0 | s74| as1 | ten 383] noa| 459 


cune stazioni opportunemente scelte nel vasto e va- 
rio territorio. Come al solito l'andamento risulta 
estremamente frastagliato e irregolare; non si può 
parlare di massimi principali e secondari ben defi. 
niti e uniformi. Le punte massime si notano con 
più frequenza nei mesi di luglio, aprile e novem- 
bre e in alcune località del settore orientale nel 
dicembre. Punte rilevanti si osservano però anche 
in altri mesi e in particolare nel maggio e nel- 
l'agosto. Interessante per la sua anormalità il mas- 
simo secondario presente .quasi ovunque nel mese 
di febbraio, mentre regolari quelli altrettanto fre- 
quenti di giugno e novembre. 

Molto uniformi invece le punte dei minimi 
stanziate in preferenza nel mese di marzo, contro 
la norma che le vorrebbe in dicembre o gennaio; 
frequente anche un minimo secondario in corri 
spondenza dell'agosto o del settembre. 

Dalla sequenza dei valori riportati nella 
Tab. XI si osserva come nei vari bacini del com- 
partimento nel 1957 siano cadute quantità di piog- 
gia molto vicine al valore medio del periodo 1922 
1956 con rapporti compresi tra un minimo di 0.86 
(Tagliamento) e un massimo di 1.10 (Agno-Guà). 

Le precipitazioni intense per gruppi caratte- 
ristici di ore consecutive (Tab. XII) e di giorni 
(Tab. XIII) (vedi anche figg. 3-8) sono risultate 
nel 1957 in tutti i bacini inferiori ai massimi re- 
gistrati nel periodo 1923-56; il valore che mag- 


giormente si è avvicinato a questo massimo è 


quello osservato nel bacino dell'Adige per periodi 
di 5 giorni consecutivi. 

Come di norma anche nel 1957 i valori più 
alti sono stati sempre quelli dei bacini dei fiumi 
orientali (1° gruppo). 


PRECIPITAZIONI NEVOSE 
Nella Tab. VI della parte I° (1957) sono ri- 


portati con il numero mensile dei giorni con pre- 


cipitazioni nevose e di permanenza al suolo della 
neve, le altezze del manto nevoso al 10, 20 e all’ul. 
timo giorno di ciascun mese. 

La neve che nel dicembre era discesa sino ai 
100 en di quota e anche in qualche località della 
pianura, nel gennaio fa la sua riapparizione nel 
piano dove si ferma al suolo per qualere giorno 
in particolare nel settore occidentale. 

Nei bacini montani sopra i 700-800 m il manto 
neve, alimentato da qualche nevicata, resta al suola 
per la durata di tutto il mese e con durate via via 
più brevi sino ad altitudini variabili, a seconda 
delle zone, tra i 200-500 m., Più abbondanti e nu- 
merose le nevicate nel mese di febbraio ma solo 
nei settori montani al di sopra dei 500 m; in detto 
mese il manto neve permane al suolo con conti- 
nuità nelle stazioni a quote superiori ai 1000 m 
mentre in quelle più basse la durata della coper- 
tura giunge assai raramente ai 15 giorni. 

Nel mese di marzo le nevicate sono limitate 
ai luoghi sopra i 1200-1500 m dove però si osser 


Tab. XIV. — ALTEZZE IDROMETRICHE MASSIME E MINIME ASSOLUTE DEL 1957 E DEL PRECEDENTE 


” 


Piave 
Piave 


Cordevole 


Villabassa Fusine 
Villabassa Fusine 
Casale Sacile 
Ponte Muina 


Invilino . . 


Pioverno . . . 
Venzone . 
Latisana . . |. 
Visinale — 

Meduna di Livenza . 
Motta di Livenza 
Presenaio A 
Ponte della Lasta . 
Auronzo 

Perarolo . 

Ponte nelle Alpi 
Belluno . +. 
Caprile 


Ponte Sant'Antonio . 


Nervesa della Battaglia 


Casier “n 
Borgo Valsugana . 
Barziza (Bassano) . 
Bassano del Grappa 
Forni Val d'Astico , 


T nov, 
8 nov. 
13 die. 
28 lug. 
T nov. 
13 die. 
14 die. 
14 die, 
14 dic. 
16 die. 
T nov, 
T nov. 
13 giu. 
12 giu. 
7 nov, 
T nov. 
12 giu. 
10 nov. 
13 dic. 
13-14 die. 


13 apr. 


13 dic, 
18 giu. e 
12-13 die. 
10 nov. 


10 nov. 
14 die. 
13 die. 
13 die. 


PERIODO DI OSSERVAZIONI 


26 ott. 
26 ott. 
6 set. 
13 ott. 
20 nov. 
5 ott. 
215 | 6nov. 
426 |1Tmov, 
408 | 17 nov. 
088 |Z00tt. 
1100 |29 att. 
T64 | 200tt. 
658 |290tt. 


300 |l2nov. 


3 


12 nov, 


28 ott. 
650 |16set. 
350 |12nov. 
365 |l2 now, 
180 |280tt. 
350 |270tt. 
485 | 280tt, 
301 | 2B80tt. 

260 |26 mar. 
130 |280tt. 
222 | 3lott. 
395 |2Bott. 
475 | 16set. 
645 |]17set. 
590 | 9nov. 

249 |1éott. 


1952 20 
1952 0 
1933 | Ss4 
1952 | 112 

1935 30 

1942 | 60 
1940] 73 

1940) 37 

1896] 0 
19298 | 27 
1953 | 150 
1953] _95 
1951 | 36 
1951] 4 

1953] 80 

1882 | -30 
1951 | -10 

19511 17 
1953] B4 
1953 16 
1953| 109 
1928] 26 
1928 0 
19531 17 
1903] 94 

1953] 48 
1822 2 
1882 | -54 
1951 73 
1953] 20 


vari 
vari 
10-11 die. 


1 die. 


Zi gen. 


14 ott. 


5 mag, 1944 


O feb, 1953 


| 17gen. 1937 


vari giorni 

15 feb. 1929 
21 gen. 1941 
30 set, 1928|{ 
13 nov. 1911 


27 mar, 19%4 


- fi mar, 1923 


vart 1956 


1&set. 1951 
19 mar. 1953 
18 feb. 1953 
feb. 1956 
31 ott. 1951 
11 feb, 1952 


13 mar, 1944| 


=_= 


1 gen, 1954 
Zapr. 19% 


feb. 1956 


27 feb. 1933| 


5feb. 1925 


21 apr. 1949 
11-12 mar. 
1956 


24 sett. 1906 
23 gen. 1955 
13 feb, 
15 apr. 1940 


20 set. 


Tab. XIV. — ALTEZZE IDROMETRICHE MASSIME E MINIME ASSOLUTE DEL 1957 E DEL PRECEDENTE 
PERIODO DI OSSERVAZIONI 


Massima altezza osservata 


1957 periodo precedente 
em data em data 
Posina Stancari . . 194| 13 dic, 240 | 9mov, 1951] 14 1 gen. -6 | 11 mag. 1956 
Astico Seghe di Velo . 132 13 die. 220 |]lGott, 1953| -4l vari -T0 | 23set. 1940 
| Bacchiglione Montegaldella . 243] 14 di. | 808 | 9nov. 1951f -35 | 22 set. -56 afgsa a 
Agno Recoaro n a 110 10 nov. 145 | 270tt. 1953) 10 vari =30 |llott. 1931 
Guà Cologna Veneta 407 10 nov. 575 |16mag. 1926] -29 1 set. 4) | 13 nun: 1921 
Gorzone Ca' Dolfin 46| 11 nov. 244 |16 mag. 19051 _212 5 dic. -246 | 12apr. 1949 
Adige Tel 251] 12 giu. 320 |27set. 1942| 119 | 12 mag. 69 | 12 mag. 1938 | 
Plan Bagni di Plata . 200] 12 giu. 266 |10ago. 1954 4 | BITTO. O | 16 feb, 1956 
|| Passirio Moso a 190] 12 giu. | 202 |22ago. 19541 _13 5 -23 | 19 feb. 1956 
| Valsura Santa Geltrude . 110] 12-13giu. | 121 |23mnag. 1951] 12 vari 9 pisa 
Adige Ponte d'Adige ° 366 13 giu. 503 1 nov. 1926 130 12 mag. 110 | Smag. 1938 
Isarco Pra di Sopra 180] 15 ago. | 270 | Bset. 1952] 49 | 22 gen 48 e 
Rienza Monguelfo î 43 24-26 lug. | 275 set, 1882 O vari -2 | gen.-feb. 956. 
Rienza Vandoies 290] 13 giu. 347 |2Aset. 192] 79 | 2 mar. 75 | 24feb, 1944! 
Tsaroo Bressanone 318 13 giu. ST6 |22mag. 19461 sn “ni feb. 51 9 gen. 1950 
| Talvera Campolasta a 48} 22 giu. 105 |23mag. 1950] _g vari -14 4 feb. 1956 
Valdurna Campolasta 67 26 giu. 105 |24mag. 1950! 24 | 5.6 mar. 22 | vari1956 
Adige Bronzolo . ’ . 340 13 giu. 500 |13lug. 1890] 3 mar. -80 |18apr. 1885 
Noce Zambana . è». - 260| 13 giu. 450 | lnov, 1928] sp nei 46 | 21apr. 1896 
| Avisio | Soraga Voi 60] 13 giu. 58 | 7giu. 19541 _3| vari sal ctr 
| Avisio Lavis 140] 20lug. | 310 {280tt, 1953] 24 |13.19 ott.  l'iiiosi 
Adige Trento sio a 338| 13 giu. 611 |17set. 1882] > |10.11 feb. -63 |26apr. 1896 
| Adige Verona 0 20| 13 giu. 450 |17set. 1882/3309 vali asc. | varigiorni 
| Adige Albaredo d'Adige -31| 14 giu. 270 |17set. 1882/-350 | 4mar |-366 | 17g0n, 1955 
Adige Masi . . . > 161| l4giu. | 435 | 2nov. 19280206 | s0apr. |-231 | 6mag 19% 
Adige Badia Polesine . . 163| 14 giu. 49 | z2nov, 1928-1968 | 12 fb. -245 | 9mag. 1933 
Adige Boara Polesine 151 14 giu. 380 2 nov. 1928 [251 30 apr. -344 |23feb, 1845 
Adige Bosra Pisani - 160| - 14 giu. 399 | 2nov, 1928/-242 | 30 apr. -289 |28apr. 189% 
Adige Cavarzere . 236| 14 giu. 355 |l&8mag. 192% |-208 | 30 apr. -314 | 6mag. 1938 
| Adige Cavanella d'Adige . 394| 14 giu. 457 |28mag. 1951] 124.| 1 mag. TT | 3rag. 1938 


vano durate del manto neve variabili a seconda 
della posizione (da 10 a 31 giorni). 

Alla fine di aprile la neve resta con spessori 
di un certo rilievo solo in qualche stazione più 
elevata e favorevolmente protetta, dove l’accumulo 
invernale è stato maggiore, 

La neve riappare a quote superiori ai 1200 - 
1500 m nel mese di ottobre e di novembre, ma 
solo per pochi giorni. Bisogna salire oltre i 2000 m 
per trovare a fine novembre un manto neve di 
una certa consistenza, Nel dicembre le nevicate 
aumentano ma solo al di sopra dei 1000 m; al 
di sotto di questa quota la neve appare in molte 
località, ma con spessori sempre molto limitati. 


VII. — IDROMETRIA 


I valori delle altezze idrometriche medie an- 
nue del 1957, per le stazioni idrometriche a lungo 
periodo di osservazione sono, in generale, inferiori 
ai valori medi normali: gli scostamenti, però, sono 
contenuti entro limiti non notevoli, 

Le altezze idrometriche massime medie men- 
sili si riscontrano per le più in maggio - giugno ed 
in novembre. 

: Le altezze idrometriche minime medie mensili 
risultano, in quasi tutti i corsi d'acqua, in feb- 
braio: fanno eccezione il Bacchiglione ed i suoi 
affluenti, nei quali i minimi si notano in agosto. 

In relazione all'andamento delle precipitazioni 
nel 1957, in linea generale, risultano in eccesso sul 
normale i livelli idrometrici dei mesi estivi, men- 
tre in difetto, più o meno accentuato, sono quelli 
degli altri mesi dell'anno; i più forti scostamenti 
in difetto risultano nei mesi di settembre ed ot- 
tobre. 

Le altezze idrometriche massime assolute (vedi 
Tab. XIV) si notano per vari corsi d’acqua du- 
rante un'intumescenza nella prima decade di no- 
vembre e per altri intorno alla metà di dicembre. 

Nelle stazioni idrometriche dell’Adige e dei 
suoi affluenti i massimi si hanno, invece, nel mese 
di giugno, per lo più nei giorni dal 12 al 14. 

Tutti i colmi del 1957 sono soggiacenti, in 
. modo più o meno notevole, a quelli riscontrati nei 
precedenti periodi di osservazione. 

Le altezze idrometriche minime assolute nella 
maggior parte dei corsi d'acqua si registrano nei 
mesi invernali. Valori minimi in agosto si notano 
nel Livenza, in settembre nel Bacchiglione e nel. 
l’Agno ed in aprile nel basso corso dell'Adige. 

Anche i valori minimi, come i massimi, si 
presentano nel 1957 molto discosti dai corrispon- 
denti valori finora riscontrati, E'* da tener pre- 
sente che sia sui livelli idrometrici massimi ed 
ancor più sui livelli minimi del 1957, hanno in- 
flnenza per molti corsi d’acqua, le alterazioni pro- 
vocate dall'azione regolatrice dei serbatoi, 


— ses taltizizienonea’ # ras 


VHI. — PORTATE E BILANCI IDROLOGICI 


Nella Sezione E. «Portate e bilanci idrolo- 
gici » (pag. 58 e seguenti) sono esposti i valori 
delle portate medie giornaliere, mensili ed annue 
per n. 40 sezioni di corsi d'acqua per le-quali si- 
stematiche misure di portata hanno consentito di 
tracciare regolari scale di deflusso, 

Per varie di tali sezioni, nelle quali il regime 
di deflusso è naturale, cioè non è alterato da di- 
versioni o dall'azione perturbatrice di serbatoi, 
sono stati istituiti, mediante il confronto fra i de- 
flussi e gli afflussi meteorici, i relativi bilanci i- 
drologici, 

Nel presente breve capitolo viene fatto un 
confronto fra i valori delle portate e la loro di- 
stribuzione nel 1957 ed i corrispondenti valori 
medi dei precedenti periodi di osservazione. 


Dall'esame dei dati riepilogati per varie se- 
zioni nella tabella XV risulta che le portate me- 
die annue del 1957 sono quasi generalmente in, 
difetto rispetto ai valori normali, Nel Brenta e nel 
Bacchiglione esse risultano eguali al normale. 

Negli altri corsi d’acqua la deficienza è con- 
tenuta, in linea generale, intorno al 10%. 


Per quanto riguarda i valori delle portate me- 
die mensili si rileva un eccesso rispetto al normale 
nei mesi di giugno, di luglio e per alcuni corsi 
d'acqua anche in agosto: ciò è conseguenza dell’an. 
damento pluviometrico di tali mesi. 

Eccessi notevoli, ad eccezione dell'Adige si no. 
tano anche in novembre ed in dicembre, 

In difetto sul normale sono le portate degli 
altri mesi dell'anno, con notevole accentuazione in 
settembre ed ottobre. 

Le portate massime medie mensili risultano 
per lo più nei mesi di maggio e di giugno; in 
qualche corso d'acqua esse si notano in novembre. 

Le portate massime assolute e massime giorna- 
liere, ad eccezione del bacino dell'Adige, si regi- 
strano o nella prima decade di novembre o verso 
la metà di dicembre. In tutto il bacino dell'Adige 
i massimi si hanno, invece, fra il 12 ed il l4 
giugno, | 

Le portate minime sia nei loro valori medi 
mensili che giornalieri ed assoluti si notano nei mesi 
invernali, generalmente in gennaio o febbraio, 

Sia i valori delle portate massime che quelli 
delle portate minime assolute sono, nel 1957, sen- 
sibilmente discosti dagli estremi finora registrati. 

Anche qui è da richiamare che sia sui valori 
delle portate massime sia, ed in modo più note- 
vole, sulle portate minime influiscono, per molti 
corsi d’acqua, le alterazioni di regime dovute alla 
azione regolatrice dei serbatoi. 


Tabella XV, — CONFRONTO FRA LE PORTATE MEDIE MENSILI ED ANNUE (in m?/s) DEL 1957 
E QUELLE DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE 


* STAZIONE ‘PERIODO 


Gennaio 
Febbraio 
Marzo 
Aprile 
Maggio 
Giugno 
Lugtio 
Agosto 
Settembre 
Kovembre 
Dicembre 


| 27.5 | 264 | 26.1 | 26.8 | 26.7 | 26.8 | 20,0 | "29,9 
347 | 35.8 [341 | 318 | 320 | 342 | a6.6. | 36.1 
0.79] 0.74] 0.77) o.84| o.83|] 0.79] 0.79) 0.83 


27.2 | 30,7 
33.5 | 33,9 
0.81) 0.91 


Stella 1957 29,9 
a 1926-31 e 1935-56 |350 | 341 
Casale Sacile . Rapporto 0.85) 0,90 


Piave 1957 1.72] 161 7.40] a.88l 6.91) 438) 2.88| 2.65) 5.99) 2.97] 
n 1937-56 1.83| 1.59 8.37] B.E9| 6.15) 467| 4,39) 4,39| 438) 2.65 


163 lese [151 | 110 | 7.57) 676/126 | 6,98 


Ù 193356 4.87| 4.40 22.0 | 20.9 | 14.2 | 11.0 | 10.3 | 10.7 | 110 | 6.56 
Poste della I Bappaito 0.91) 0,92 o.74| 1.08 | 106| 100) 0.73) 0.63) 1,15 | 1.06 
Mis 1957 1.76| 1.74) 4,93% s.5al 5.13) 3.60) 244) 247] 29.84| 5.47 
u 1948-56 2.53] 3.24 6.19] 5.85| 413] 3.14) 3.70] 5.72] 90] 3,92 
Ponte Sant'Antonio ASSE | 0.70) 0.54 0.78] 0.95] 1.24| 1.15| 0.66| 0.43| L4l| 1.43 
Piave | 1957 36.6 | 41,5 74,0 |z08 129 92.4 | 41.4 | 38.4 |153 97.1 
4 1928-56 | 48,5 | 46.5 149 [146 98,6 | 77.1 | 72,2 | 86.6 [106 62,1 
Segusino Rapporto 0.75) 0,89 0.50) 140| 1.31) 1.07| 0.57] 0.44| 144| 1,57 
Brenta - 1957 1.16| 1.25 1.70| 2.35] 2.26] 191! 155| 1.22] 2.32 2.39| 
S er rg 5 1.70] 1.69 2.60) 2.33] 1.72] 1.52] 1.37] 1.90] 2.83] 1.97 
e . È È 
Tebe Menia 0.68| 0.74 0.66] 101|] 1.31] 1,37) 1.13| 0.66| 1.00| 1,47 
Brenta 1957 33,5 | 30.4 88,3 [107 [101 53.3 | 430 | 43.0 |134 89.8 
a 192241 e 1947-50 | 35.8 | 33,7 140 103 61.4 | 50,9 | 56.7 | 69.3 | 90.2 | 55,6 


Barziza (Bassano) Rapporto . 0.94 | 0.90 0,63 | 1.04) 1.64| 105) 0.76 0.62] 1,49| 1,62 


Tabella XY. — CONFRONTO FRA LE PORTATE MEDIE MENSILI ED ANNUE (in m°/s) DEL 1957 


Astico 
a 
Forni Val d'Aatico 


_ 


Santa Geltrude 


PERIODO 


1957 
1950-56 
Rapporto 


1957 
1950-56 


1957 


1957 


Rapporto 


1957 
1951-56 
Rapporto 


e 


1.02 


21.7 
27.2 
0.80 


20.9 
20,0 
1,05 


0,54 
0,76 
0.71 


1.27 
1.40 
0.91 


0.31 
0,31 
1,00 


iii — 


IRANDAAIO 


1,01 
2.40 


1,93 


0.70 


26.4 
29,3 
0.90 


19.7 
20.0 
0.99 


0.45 
0.60 
0,75 


1.22 


1.18 


4,54 
3.23 
1.41 


2.62 


3.18 | 


0,82 


19.0 
29.5 
0,64 


18.6 
18,9 
0,98 


1.19 


0.72 


1.65 


1,94 
1.55 
1,25 


0.37 
0.30 


1,23 | 


7.70 
0.66 


3.50 | 


5.80 
0.60 


32,0 
31,9 
1.00 


18,9 
15,9 
1,19 


1,29 
1:39 
0.93 


2.30 
3.77 
0.61 


0,49 
0.64 
0.76 


27.8 


11.0 
22.6 
0.49 


2.68 
4.36 
0.61 


5,47 
10.5 
0,52 


1,34 
2,42 | 
0,55 


12.3 
10.0 
1,23 


22.9 
18.7 
1,22 


6.63 
6.40 
1.21 


E QUELLE DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE 


Ù 


5.,73| 1.34 
3.24] 2.04 
1.77] 0.66 
5.31 2.17 
2.96] 182 
1.79| 1.19 
28.3 | 18.6 
235.2 | 196 
1.22| 0.95 
51.6 | 45.0 
GO.7T | 49.6 
0.91] 0.91 
6.47| 5.16 
6.28 | 4.85 
1.03 | 1.07 
13.3 11.5 
14,4 9,45 
0.92) 1.22 
4.651 2.65 
4,35] 2.77 
1.07) 0.96) 


3.41 
3.01 
1.13 


0.86 
0.91 
0.95 


5.99 
2.70 
2.22 


T.J4|. | 


3,43 
2,08 


44,9 
28,9 
1.55 


22.0] 
21,8 
1.01 


1.10] 


1.03 
1.07 


1.57 
1.76 
0.89 


0,44 
0,42 
1,05 


PI 


6.57 
0.91 


1.68 
1.80 || 
0.93 


Tabella XV, — CONFRONTO FRA LE PORTATE MEDIE MENSILI ED ANNUE (in m°/s) DEL 1957 


STAZIONE 


Adige 
a 
Ponte d'Adige 


Rienza 
o a 


Vandoies 


Boara Pisani 


PERIODO 


1957 
1949.56 
Rapporto 


1957 
1942-43 a 1947-56 
Rapporto 


1957 
1930-43 e 1946-56 
Rapporto 


1957 
192643 e 1946-56 


Rapporto 


1957 
1953-1956 
Rapporto 


1957 
1950-53 e 1955-56 
Rapporto 


25,5 |22,3 
‘28.5 |28.1 


0,89 


0,79 


5.51 
5,65 
0.98 


3.08 
3.57 
0,86 


3.22 
3.79 
0.85 


14.1 
16.9 
0.83 


0,56 


0.82 
0,68 


TOT 
102 
0.75 


99.7 
148 
0,67 


Marzo 


21.7 
27.6 
0.79 


25,5 
31.1 
0,82 


22,5 
57.6 
0.39 


16.1 
29.3” 
0.55 


5.04 
B.45 
0.60 


1.97 
12.2 
0.65 


45,7 
62.2 
0.73 


2.18 
5,80 
0.38 - 


155 
273 
0.57 


157 


{279 
0.75 | 


0.56 


106 
106 
1.01 


6.90 
0,67 


436 
434 
1,00 


403 
436 
0.92 


E QUELLE DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE 


83.0 
92,3 


0.90 


33.0 
34.2 
0.96 


9.21 
1.12 


10.3 


| 12.0 


0,86 


79.6 
95.6 
0.83 


3.43 
3,87 
0,89 


340 
534 
1.02 


(295 


312 
0.95 


Novembre 


75.6 | 41.5 
17.3) | 64.8 
0.98] 0.64 
36,8 | 230 
28.5 | 25.7 
1.29| 0.97 
9.65) 916 
8.09| 7.12 
1.19| 1.29 
10.5 | 7.83 
9.88| B.70 
106 0,90 
13.6 | 49,3 
63.4 | 53.7 
1.08 | 0.92 
3.13|. 2.89 
3.53) 3.06 
0.89] 0,94 
305 |198 
260 216 
1.17 | 0.92 
235 |1T2 
240  |219 
0.98| 0,76! 


33.8 
51.1 
0.66: 


39,9 
42.6 


0.94 


0,82 


205 
255 
0.80 


Dicembre 


Anno 


31.9 | 442 
33.6 | 53.3 
0,951 0,83 
8,66 | 18.5 
7.92] 18.7- 
1.09] 0.99 
5.719f 6.32 
4.87] 6.48 
1.19] 0.98 
482) 7.20 
s44l 824 
0,89) 0.87 
221 | 44.1 
21.3 | 46,6 
1.04| 0,95 
1.06) 1.96 
123] 2.84 
0.86] 0.69 
103 |185 | 
120 |z07 | 
0.86] 0,89 
165 Î1es 
Qui [292 | 
0.96 | 0.81 


Giri 


MAREOGRAFIA 


L'Ufficio Idrografico di Venezia determina le « previsioni di maren» 
per il bacino di S. Marco in base alle costanti armoniche del sito e le « previ- 
sioni di corrente » per il Porto Canale di Lido, raccoglie ed elabora i dati 
delle maree registrati in mumerose stazioni mareografiche distribuite lungo il 
litorale e nell'interno della Laguna Veneta. 


La rete mareografica dell’ Ufficio Idrografico ed alle dirette dipendenze 
dello stesso, comprende 22 stazioni mareografiche distribuite nelle seguenti 
località: 

Trieste, Primero, Grado, Belvedere di Grado, Lignano, Marano La- 
gunare, Porto Baseleghe, Cortellazzo, Ponte Piave Vecchia, Cavallino, 
Pagliaga, Diga Sud Lido (Venezia), S. Nicolò di Lido, Punta della Salute 
(Venezia), Marghera, Faro Rocchetta, Valle Figheri, Valle Morosina, Chioggia, 
Diga Sud Chioggia, Porto Caleri, Punta Maestra, Sacca Scardovari. 

Inoltre, 1’ Ufficio Idrografico ha la sorveglianza delle seguenti stazioni 
della rete mareografica italiana ubicate lungo il litorale adriatico: Porto 
Corsini, Ancona, Ortona, Vieste, Manfredonia ed Otranto. 

Nei seguenti prospetti sono riportati i dati caratteristici di alcune sta- 
zioni mareografiche che, per la loro ubicazione, lungo il litorale dell’ Alto 
Adriatico e nell'interno della laguna, presentano particolare interesse. 

I dati di marea sono espressi in cm e riferiti ad un piano posto cm 
150 sotto lo zero della rete altimetrica dello Stato (livello medio mare 
del 1897). 
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(1) Le pagine indicate in caratteri mormali si riferiscono 


tabelle delle « Oaservazioni »; quelle in grassetto alla tabelle delle « Portate è bilanci idrologici ». 
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